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Ne 47. (210) Łódź, wtorek 18 listopada 1924 r. Rok VI, 


Memorjał 


w sprawie budowy kanalizacji i wodociągów 
w m. Łodzi. 


Prezydja Rady Miejskiej i Magistratu rz. Łodzi skierowały do 
P. P. Posłów, Senatorów i Członków Rządu następujący memorjał. 


Stan sanitarny m. Łodzi jest bardziej niż opłakany.  Jaż w roku 
1913 Łódź liczyła 506,000 mieszkańców; w 1915 roka liczba ta wskutek 
wybacha wojny wszechświatowej spadła do 342,000, jednakże od tej chwili 
rozpoczął się ponowny wzrost ładności: w roka 1920 było 433,000, a w 
pierwszym kwartalć roka bieżącego — 517,550 osób. Przeciętna gęstość 
zaladnienia waha się w znacznych granicach i w śródmieścia dochodzi do 
725 mieszkańców na hektar. W takich warankach arządzćnia sanitarne 
miejskie wogóle, a wśród nich — badowa prawidłowej kanalizacji i wodo» 
ciągów — stają się koniecznością bezwzględną, stają się wprost kwestją 
dalszego istnienia miasta. Jednakże Łódź, ani wodociągów, ani kana- 
lizacji mie posiada. Ladność czerpie wodę ze stadzien, kopanych na kil-- 
ka metrów, lub wiereonych na kilkanaście metrów pod ziemią. Stadnie te, 
gęsto po mieście rozsiane, niejednokrotnie położone są w bliskości dołów 
kloacznych; o jakości wody z tych studzien — lepiej nie mówić! Ścieki. 
miejskie tylko częściowo i w bardzo nieznacznej ilości są wywożone beczka” 
mi poza obręb miasta; większość ścieków domowych i wszystkie ścieki fab- 
ryczne spływają alicznemi rynsztokami i otwartemi rowami do rzetzek: 
Łódka, Bałatka, Jasień i Karolewka, które, przepływając Środkiem miasto, 
stanowią niewyczerpane źródło zanieczyszczania powictrza i wody pod- 
skórnej w Śródmieścia. | 

Ten opłakany stan rzeczy Stanowi już od 25 lat troskę Zarząda 
Miejskiego. W roka 1898 rozpoczęte zostały pierwsze kroki do arzeczywi- 
stnienia kanalizacji i wodociągów miejskich; jednakże dopiero w 1909 roka 
znany inżynier W. H. Lindley przćdstawił sporządzone przez siebie projekty 
wodociągu i kanalizacji miasta. Projekty te, chociaż sporządzone były z 
wielką znajomością rzeczy, chociaż w zapełności odpowiadały potrzebom 
micjskim i obliczone były na dłagić lata, nie zostały jednak arzcezywistnio= 
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ne į pozostały w sferze projektów. I dopiero w ostatnim czasie władze 
r:iejskie zdecydowały się w tym kieranka na krok stanowczy: Rada Miej- 
ska na posiedzenia w dnia 25 września 1924 roka w głosowaniu imiennem, 
w którem wzięło adział 71 członków, t. j. wszyscy obeeni w danym dnia 
na posiedzenia, oświedczyła się jednogłośnie za zatwierdzeniem projektów 
wodociągu i kanalizacji, Sporządzonych przez W. H. Lindley'a i za nic- 
zwłocznem przystąpieniem do robót kanalizacyjnych, przeznaczając na ten 
celz finduszów miejskich 5,000,000 Zł. rocznie, poczynając od roka admii- 
nistracyjniego 1925. 

Jak to wynika z protokółu wspomnianego posiedzenia Rady Miej- 
skićj, na tę energiczną, jednomyślną decyzję Rady wpłynęły n etylko względy 
na antisanitarny stan miasta, wzgłędy o których wyżej mowai które same 
w Sobie stanowią już najzapełniej dostateezną podstawę do zainicjowania 
tych wielkich arządzeń miejskich. Przeciwnie— Rada Miejska daleko sze- 
rzej ujęła całą tę doniosłą sprawę, traktając ją nietylko z pankta widzenia 
inieresów m. Łodzi, ale również mając wzgląd na ogólnospańs'wowe zna- 
'eżtnte tych wtelkich zamierzeń. 

Kanalizacja i wodociągi m. Łodzi potrzebają kapitała inwestycyjne- - 
go w ilości 50—60 miljonów złotych. Tak wićlkie kapitały, ardchomione 
w kroja, poraszą przemysł krajowy, Uatizą zarobek niezliczonym rzeszom 
robotników i pracowników umysłowych, nietylko w samej Łodzi, ale we 
wszystkieh tych centrach przemysłowych, 'które będą -prodakować dla 
przyszłćj badowy, a więc: tb cegielniach, cementowniach, hatach żelaznych, 
odlewniach rar it. p. Zwiększóńy obrót handlowy tych centrów _przemysło- 
wych spowodaje zwiększenie napływających do kas skarbowych podatków 
obrbtowych, a co zatem idzie, bardziej równomierne rozłożenie podatków 
między ludnością. Z racji prowadzenia rurociągu z Tomaszowa do Łodzi, 
wybudowana zostanie kolejka dojazdowa między tćmi miastami w celach 
roboczych głównie. Rach osobowy i towarowy na tej kolejce przyczyni się 
do ożywienia całej okolicy, ułatwi dowóz i zbyt prodaktów rolnych z całej 
okolicy, tanie i bezpośrednie nabywanie wyrobów przemysłu łódzkiego, pod- 
niesie wartość gruntów, umożliwi zakładanie le!nisk wzdłaż całci linji, jak 
to już dziś ma miejsce przy obeenie istniejących kolejkach dojazdowych do 
Łodzi. Wogóle podniesie dobrobyt i stan zamożności całego rejonu rolni- 
czego i ladności rolniczej na tej przestrzeni. 


Rach w przemyśle, wywołany budową kanalizacji i wodótiągów w 
Łodzi oraz kolejki dojazdowej, dostarczy przedewszystkiem pracy znacznej 
ilości bezrobotnych i wpłynie łagodząco na obecnie przeżywany grożny 
kryzys. Jeżeli zważyć, że do badowy potrzeba będzie około 25,000 wagor” 
nów cegły, około 3500 wagonów rar żelaznych, około 3000 wagofńów ce- 
meritu, a dalej wielkie ilości podkładów, szyn, wagoników, lokomotyw i t:d., 
że dostawy te będą masiały być dokonane w ciągu 3—4 lat badówy — wi- 
docznem się stanie, że nasze koleje żelazne również zyskają. 

Rozpoczęcie tak dużych robót budowlanych przez m. Łódź będzie 
miało nietylko ćkonomiezne. ale i moralne znaczenie, przedewszyśtkiem =- 
jako przykład, że w dzisiejszych ciężkich czasach można wielkie roboty 
przeprowadzać, że nie należy czekać na „lepsze czasy", bo ore same do 
"nós nie przyjdą, a że trzeba samema te lepsze czasy krok za krokiem 
tworzyć, że, wreszcie, inne miasta, których mamy setki, a które ani wodo" 
ciągów, ani kanalizacji nie posiadają — powinny pójść tą samą drogą, aby 
dźwignąć się z dzisiejszego stana apatji i zacofania i podnieść się do rzędu 
miast caropejskich, cywilizowanych. 

"Te względy przemawióły do radnych m. Łodzi, gdy tak jednogłośnie, 
bez względu na'różnieę poglądów i 'prźtkonań poli tycznych, decydowali 
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sprawe badowy wodociągów i kanalizacji m. Łodzi. Dla tych względów 
zdecydowano Się raz na zawsze porzucić wszelkie wątpliwości i obawy, 
zabrać się zgodnie do dzieła, wszelkie przeciwieństwa zwyciężyć i ponieść 
nawet wielkie ofiary. 

A sprawa łatwą nie jest i główną trudność stanowi ta strona finan- 
sowa. W dawnych przedwojennych czasach zaciągało się pożyczkę zagra- 
niczną w odpowiedniej wysokości, spłata tej pożyczki rozkładana była na 
2—35 pokolenia i miasto stawało się posiadaczem wielkich inwestycyj miej- 
skich, które same siebie atrzymają, przynosząc prócz tego pokaźny do- 
<hód. Ale w dzisiejszych czasach tą drogą jeszcze iść nie można: kredyt 
jest zbyt drogi i zbyt krótkotrwały; woda z wódociąga, opartego na takim 
kredycie, stałaby się niedostepną dla szerokich warstw ladności i wodociąg 
. taki straciłby swoje znaczenie. i 

A zatem trzeba czekać z zawarciem pożyczki zagranicznej! Wszeł- 
kie oznaki pozwalają mniemać, że już wkrótce stan rynka pieniężnego po= 
lepszy się: wszak niedawno jeszcze pożyczka 12 proc. w stosanka rocznym, 
przy kursie emisyjnym 70 za 100 i na okres 5 — 10 lat była uważana za 
możliwą, dziś jiż mówi się o 8 proc. rocznie, œ kursie 90 za 100 i o 15— 
80 latach. Jednakże i taka pożyczka dla celów wadociągowo-kanalizacyj- 
nych jest jeszeze zbyt droga. Same odsetki od adzielonej w takich waran- 
kach pożyczki wynosić będą tyle, ile miasto chee łożyć rocznie ma roboty 
kanalizacyjne. Leez, czekając na pożyczkę zagraniczną, zwlekać dalej z 
rozpoczęciem robót nie można. Nie pozwala na to przedewszystkiem dzi- 
siejszy fatalny stan sanitarny miasta. Miasto dziś ugina się pod ciężarem 
wydatków na walkę ze skatkami upośledzenia pod względem sanitarnym. 
Zestęp lekarzy walczy z epidemjami, które wybuchają niemal corocznie, za” 
bierając masy ofiar. Rozbadowany silnie miejski aparat sanitarny czyni 
wysiłki w kierunku asanięcia przyczyn zachorowań, lecz bezskąteczpie. 
„Kosztowne szczepienia ochronne, izolacje, odkażania pochłaniają olbrzymie 
samy, dając znikome skatki pozytywne. Liczne szpitale miejskie przepełnio" 
ne są chorymi na choroby zakaźne. Większość tych biednych chorych Ie- 
czy się na koszt miasta — to też koszty utrzymania szpitalnictwa w Łodzi 
„przeciążają budżet miejski zabierając kolosalne samy, które nie mogą być 
wskatek tego użyte na inwestycje, a więc na trwały pożytek miasta.. Wy- 
starczy porównać tylko statystykę zachorowań na choroby -zakaźne i staty” 
styks śmiertelności Łodzi z innemi miastami, posiadajacemi to podstawowe 
sarządzenie sanitarne  — kanalizację, — żeby dostrzec te w oczy bijące 
«oszczędności, jakie tam się osiąga, nie mówiące już o osiągnięcia wysoce 
hamanitarnego cela—algi biednej ladności, trapionej chorobami zakaźnemi. 


„Dalej z robotami kanalizacyjnemi zwlekać nie wolno i-ze względa 
na racjonalną gospodarkę miejską. Sprawa drogowa. przedstawia -w Łodzi 
sytaację bez wyjścia. Wody barzowe i topniejące śniegi, nie-mejąc ajścia 
"w kanałach, niszczą najlepiej ałożone braki, rozmiękczają grant, tworzą 
«wyrwy i wyboje, powodując olbrzymie straty materjalne i przedstawiając 
braz wiceznego nieładu. Podmywane i zalewane w dolnych -częściach 
budowle miejskie niszczą się i rajnają. Jedynym środkiem zaradczym są 
konaly, odprowadzające wody i Ścieki, | > 

Miasto zatem masi przystąpić do budowy bez żadnej zwłoki, a 
wówczas nie ulega wątpliwości, że sam fakt rozpoczęcia robót badowlanych 
przez tak znaczne miasto, jak Łodź, przyczyni się do poważnego trakto- 
wania sprawy przez kapitalistów zagranicznych i w znacznym stopnia ałat- 
wić może zaciągnięcie przyszłej pożyczki. Dlatego to Rada Miejska zde- 
eydowała się — nie odrzacając zasady zaciągnięcia w przyszłości pożyczki 
izagramecznej na dogodnych warankach — jaź teraz przystąpić do robót 
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i rozpocząć w przyszłym roku budowę kanalizacji z własnych fandaszów. 
Kanalizacja kosztować ma 25,000,000.— złotych. Jeśli rok rocznie na ten 
cel przeznaczyć 5,000,000.— złotych, to kanalizacja akofńczona być może 
za 5 lat, eo te hnieznie rzecz biorące, również jest najzapełniej wykonalne. 
Narazie będzie wykonywana tylko kanalizacja, gdyż ta dla Łodzi jest naj- 
pilniejszą; zchwilą azyskania pożyczki — dalsze asygnowanie przez miasto 
landaszów badowlanych będzie przerwane, budowa będzie oparta na po- 
życzonych fandaszach i równolegle z kanalizacją będzie prowadzona bado- 
wa wodociąga. W ten sposób przedstawia się program finansowy. Coła 
tradność przeprowadzenia tego programa polega na azyskania 5,000,000.— 
zł. rocznie w ciąga pięciu Idt. W istocie rzeczy jest to przecież taka 
samo, jaką miasto masiałoby w ciągu wiela lat łożyć na same odsetki od 
pożyczki, wziętej na obeenie proponowanych warankach. Pięć miljonów 
złotych lab więcej odpływałoby corocznie z Łodzi i z kraju i na oprocen- 
towanie obcego kapitału i tyleż potrzeba Magistratowi m. Łodzi na pro- 
wadzenie już samych robót, po których akończenia miasto mieć będzie po- 
waźną inwestycję i żadnego dłaga. _ 

Na pierwszy rzut oka rzeczą dziwną zda się być zamiar prowa- 
dzenia tek kapitalnych inwestycyj, jak kanał 7acja, z dochodów bieżących; 
jednakowoż po bliższem zapoznania się ze zdolnością płatniczą ladności 
miasta Łodzi łatwo przyjdziemy do wnioska, że m. Łodź może sobie na 
to pozwolić i w zapełności tema podoła. 

Przyjrzyjmy się wice cyfrom: 

Łódź posiada: 517,550 mieszkańców, 
50,000 przedsiębiorstw handl., w tem 25instytacyj kredytowych, 
5,000 przedsiębiorstw przemysłowych, 
8,500 nierachomości, 
Obrót przedsiębiorstw handlowych i zawodów 
wolnych za I-sze półrocze r. b. wyraził się w ceyfrze . zł. 265,000,000.— 
Obrót przedsiębiorstw przemysłowych ; .  „  325,000,000.— 
Dochód osiągnięty w roka 1923 i przyjęty za pod= 
stawę do wymiaru państwowegu podatka dochodowe" 
go (z wyjątkiem aposażeń słażbowych) wynosił sa 3 25,000,000.— 
- Komorne astawowe od wszystkich nierachomości 
w Łodzi w roka 1925 stanowić będzie: 


mieszkalne 3. ug 25,47 1,899,62 
fabryczne PR: 11,989,681.14 
razem . zł,  37,461,580.76 


Powyższe dane komentarzy nie potrzebują, gdyż mówią same za 
siebie; imponające samy obrotów i dochodów ogóła mieszkańców m. Ło- 
dzi przekonają zapewne każdego sceptyko, że m. Łódź może sobie na to 
pozwolić, Jednakowoż, możliwość stanie się wykonaluą tylko pod jednym 
warunkiem, mianowicie: że miasto będzie aprawnione w najbliższych 
latach do pobora podatka od nieruchomości, przewidzianego w art. 6 
ustawy o tymcezasowem uregalowania finansów komanalnych. Jeśli podatek, 
od nierachomości miejskich, przyznany miasta powyższą ustawą, zostanie 
uznany na okres 5 lat za wyłączne źródło dochoda miasta, urzeczywistnie- 
nie zatwierdzonego przez władze nadzorcze projekta kanalzacji i wodo- 
ciągów stanie się w Łodzi rzeczą wykonalną. 

Tak kategoryczne uzależnienie prowadzenia robót kanalizacyjnych 
od przyznania miasta prawa wyłączności eksploatowania podatka od nie- 
ruchomości da się amotywować następającem wyjaśnieniem: budżet wydat- 
ków m. Łodzi w swych zamierzeniach na rok 1925 został przystosowany 
dd, wpływów miasta, zaś sumy wpływów miasta oparto na poszczególnych 
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pozycjach przychodowych z wyjątkiem podatka vd nieruchomości. W ten 
więe sposób w zamierzeniach skarbowych m. Łodzi na rok 1925 osiągnięto 
równowagę badżetową z równoczesnem zarezerwowaniem podatka od nie- 
ruchomości, jako dochodu nadzwyczajnego i par excellence eelowego, na 
prowadzenie robót kanalizacyjnych. Jeśli teraz zwrócimy awagę, że dochód 
bratto wszystkich nieruchomości, znajdujących się na terenie m. Łodzi, 
wedłag ustawy G ochronie lokatorów wyniesie w roku 1925 zł. 37,500,000, 
to łatwo dojdziemy do przekonania, że z podatka od nieruchomości przy 
15 proc.-ej stopie od dochodu brutto osiągnąć będzie można niezbędną 
narazie sumę na prowadzenie robót kanalizacyjnych. 

Tak się przedstawia sprawa przy uzuania nierachomości za wy» 
łączne źródło dochoJa miasta. z 

Niestety, Ministerstwo Skarbu jeż w roku bieżącym obciążyło, i to 
wbrew art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku, nierachomości miejskie 
państwowym podatkiem, pozostawiając miasta tylko nidły dodatek procen- 
towy, a w października r. b., złożyło do ciał prawodawczych projekt asta- 
wy, któraby analoweła art. 6 ustawy z dnia 11/VIII 1925 r i nieruchomości 
miejskie uznała za wyłączne źródło dochoda Skarba. 

Nie kwestjonając słaszności polityki podatkowej Skarba, miasto 
Łódź, jako znajdujące się w wyjątkowych warunkach antisanitarnych, prag- 
nęłoby dla siebie aznania na okrćs kilkoletni wyjątkowego stana rzeczy, 
mianowicie: ze względu na prowadzenie przez miasto robót kanalizacyj- 
nych sposobem gospodarczym, miasto Łódź domaga się uznania nieracho- 
mości miejskich za wyłączne Źródło dochoda kasy miejskiej. 

Konkretyzając więe niniejszy memorjał,  przedstawicielstwo m. 
Łodzi zwraca się do P. P. Posłów, Senatorów i Członków 
Rządu z gorącą prośbą o poparcie zamierzeń miasta i achwalenie we. 
wniesionym projekcie podatkowym Ministerstwa Skarba zastrzeżenia treści 
następującej: 

„Udpoważnia się Ministra Skarbu do przelania w drodze wyjątka na 
okres 5 lat całkowitego wpływa z podatku od nieruchomości, pobranego 
na terenie m. Łodzi, do kasy tegoż miasta na prowadzenie robót kanali- 
zacyjnych." 


DR. E. MITTELSTAEDT. 


Inspektor Szpitaln. m. Łodzi. 


Miejskie Sprawy Sanitarne. 


W dniu 19. X. 24 r. w lokalu Wydziału Zdrowia st. m. Warszawy 
odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IV zjazdu lekarzy i dział - 
czy sanitarnych miejskich pod przewodnictwem D ra Boguckiego, naczelr: a 
Wydziału Zdrowie. Magistratu m. Warszawy. Do Prezydjum Komitetu zo- 
stali powołani: dr. Bogucki (przewodniczący), prof. dr. Janiszewski, naczel- 
nik Wydziału Zdrowia Magistratu m. Krakowa, p. Łokuciejewski, wicepre- 
zydent m. Wilna, dr. Ostromęcki ławnik Magistratu m. Białegostoku i Dr. 
Gawłows«i, kierownik instytutu higjenicznego m. Warszawy. 

Przyszły zjazd lekarzy i działaczy sanitarnych postanowiono zwołać 
w maju 1925 roku w Krakowie, gdyby zaś w Krakowie z tych czy innych 
względów urządzić zjazdu nie można było, zwołać zjazd do Wilna. 

Postanowiono, ażeby na zjazdach na pierwszem miejscu porządku 
dziennego umieszczać krótkie sprawozdania z uchwał poprzednich zjazdów 
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oraz zaznajomić zebranych z rezultatem tych uchwał, t, j. czy zostały one 
wykonane, czy też nie wykonane i dlaczego. 


Na wniosek generalnego dyrektora Służby Zdrowia p. dr. Wroczyń- 
skiego postanowiono umieścić na porządku dziennym referat o organizacji 
sanitarnej miast oraz o sumach budżetowych poszczególnych miast pol- 
skich, przeznaczonych na cele sanitarne. ni 


Następnym referatem ma być sprawozdanie o stanie WANA tej 
miejscowości, w której zjazd się odbywa. 


Zasadniczym tematem przyszłego zjazdu ma być walka ze śmiertel- 
nością dzieci oraz higjena dziecka w wieku przedszkolny i szkolnym. 


Sprawozdanie z działalności ruchomej wystawy higjenicznej odczytał 
sekretarz Komitetu, dr. Gawłowski; ze sprawozdania tego wynika, że rucho- 
ma wystawa higjeniczna była demonstrowana ńa wszystkich prawie przed- 
mieściach Warszawy oraz miastach: Łucku i Brześciu, przyczem frekwencja 
zwiśdzających była dość znaczna, szczególniej w Brześciu, gdzie Magistrat 
nie pobierał żadnej opłaty za wejście na wystawę. 


Koszt urządzenia takiej wystawy w Łodzi wyniósłby: koszty przewozu 
około 300 kg. wagi z Warszawy do Łodzi i z powrotem, urządzenie odpo- 
wiedniego lokalu, z oświetleniem i ogrzaniem oraz utrzymanie, względnie 
djety, dla 2-ch osób personelu tej ruchomej wystawy. Wystawa taka w 
Łodzi miałaby duże znaczenie ze względu na łatwość popularyzowania za- 
sad higjeny wśród młodzieży szkolnej, członków związków zawodowych, 
stowarzyszeń oświatowo-kulturalnych i t. p. 


Organizacyjny zjazd przeciwgruźliczy. 


O godzinie 5-ej po południu w sali posiedzeń Generalnej Dyrekcji 
Służby Zdrowia zagaił posiedzenie wobec licznie zgromadzonych uczęstni- 
ków, przedstawicieli miast, kas chorych, towarzystw  przeciwgruźliczych, 
profesorów uniwersytetu p. dr. Wroczyński, Generalny Dyrektor Służby 
Zdrowia, wyjaśniając w krótkich słowach cel zjazdu. Na przewodniczącego 
został wybrany prof. dr. Janiszewski. 


Dr. Bogucki uzasadniał potrzebę i konieczność -zwołałiia ogólno- 
polskiego zjazdu przeciwgruźliczego w grudniu b. r. lub też w styczniu roku 
przyszłego, na co obecni wyrazili swą zgodę i do komitetu organizacyjnego 
przyszłego zjazdu wybrali 11 osób, mianowicie przedstawicieli: towarzystw 
przeciwgruźliczych miast, kas chorych oraz władz państwowych; przedsta» 
wicielem miast w Komitecie organizacyjnym ma być delegat m. Łodzi, gdyż 
Łódź już dawno zaprowadziła u siebie racjonalny system walki z gruźlicą 
iw dalszym ciągu odznacza się usilną działainością na tem polu, co kilka- 
krotnie na zjeździe było akcentowane. Rozesłany statut związku prze- 
ciwgruźliczego został po dłuższej dyskusji uznany za niezupełnie odpowied- 
ni, szczególnie ze względu na wysokie opłaty, jakie przewiduje, oraz ze 
względu na bardzo szerokie cele, jakie sobie zakreśla. Statut ten ma być 
poddany ponownemu rozpatrzeniu przez specjalnie wybrany komitet, a 
następnie przedstawiony do zatwierdzenia. Na przyszłym zjeździe prze- 
ciwgruźliczym, jako zasadnicze tematy mają być poruszone: 1) sprawy 
naukowe (swoiste leczenie gruźlicy oraz nomenklatura i podział okresów 
tej choroby), 2) sprawy społeczne w związku z przyszłym zjazdem. 
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Dział sprawozdawczy. 


Protokół 
83(il sesji) posiedzenia Rady Miejskiej 
Łódź, dnia 30 października 1924 r. 


Komplet radnych 74, obecnych radnych 63. 
Komplet członków Magistratu 11, obecnych 
członków Magistratu 10. 

Posiedzenie otworzył o godz. 20' min. 15 
Prezes Rady Miejskiej, dr. B. Fichna w obec- 
ności quorum Rady (63 członków) zaprosiwszy 
do stołu prezydjalnego radnych-sekretarzy T. 
Pałkowskiego i R. Wojakowskiego, oraz Dyrek- 
tora. Biura Rady Miejskiej, p. P. Rundo, do 
prowadzenia protokółu. 


Przyjęto do wiadomości: 


1. Krótkie zapytania: 
a) 1. r. Nowackiego: Kto jest autorem 
informacji w sprawie tragicznej śmierci dyrek- 


tora gazowni $. p. Juljana Nelkenbauma, umiesz- 


czonej- w. „Kurjerze Łódzkim”. 


Jaka jest procedura zwalniania pracowni- - 


ków gazowni. Czy istnieje kasa emerytalna 
dla pracąwników gazowni, od jakiego czasu, 
jakie posiada fundysze i ilu utrzymuje emerytów. 

R. Nowacki zaznacza, że w związku 2 jego 
zapytaniem Koło Narodowe zgłasza wniosek 
nagły. 


2. odpowiedź w. prez. Wojewódzkiego, w i 


imieniu Magistratu, że wszelkie informacje, za- 
warte, w biuletynie prasowym Magistratu, 
udzielane są:przez Prezydjum Magistratu. * 

Go do procedury zwalniania, jest taka, ja- 
ką wogóle, stosuje Magistrat. jędnak w ga- 
zowni zwalniań prawie, że nie, bywa. Są to 
rzadkie wypadki, w każdym razie, tak, jak 
wszędzie, obowiązuje wymówienie. Jeżeli pra- 
cownik jest kontraktowy, to kiedy kontrakt 
kończy się, Magistrat się zastanawia, jak z tą 
sprawą postąpić, czy kontrakt przedłużyć, czy 
wymówić. 

W sprawie kasy emerytalnej w. prez, Wo- 
jewódzki zaznacza, że kasa emerytalna faktycz- 
nie istnieje od 1 stycznia 1923 r. i odpowiednie 
odsetki w kasie emerytalpej są składane, tak 
żę ob-cnie z tego jest fundusz około 160.000.— 
złotych. Otóz z kasy tej tymczasem, w myśl 
statutu, który dzisiaj jest na porządku dzien- 
nym, wypłaca się emeryturę; jęst kilku emery- 
tów, i ci emeryci z racji przepracowania dłu- 
giego czasu w gazowni lub wypadku tę emery- 
urę, otrzymują. 
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b) 1. r. Nowackiego; Co wpływa na 
zmianę terminu posiedzeń komisyjnych i rodzą- 
cą się stąd zbieżność tych terminów. 

2. odpowiedź przewodniczącego. że termi- 
ny posiedzeń komisyjnych są uzależnione przę- 
dewszystkiem od pp. przewodniczących, a na- 
stępnie od porozumienia tychże przewodnicza- 
cych z Prezydjum Rady Miejskiej. 

2. Zawiadomienia członków Rady Miej. 
skiej: $S. Bartczaka, I M. Bialera, Z. Fiedlera, 
A. Joela, dr. S. Kopcińskiego, F. Kruczkowskie- 
go, dr. M. Maczewskiego, dr. A. Margolisa, L. 
J. Mincberga, K. Papisa, dr. J. Rosęnblatta 
F, Waszkiewicza, usprawiedliwiających.nieobec- 
ność swą na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. 

3. Oświadczenie r. Holenderskiega treści 


| następującej: | | 


„W cdpowiedzi na oświadczenie, zgłoszone. 
przez r. Dworznieckiego w imieniu frakcji N, 
P. R. na posiedzeniu R. M, w dniu 16 paź- 
dziernika r. b w związku z moją interpelacją. 
w sprawie rozmieszczenia dzieci w szkołach. 
powszechnyct, mam zaszczyt złożyć następujące ` 
oświadczenie: 

Praca moja na terenie samorządu m. Ło- 
dzi od daia rozpoczęcia jego działalności w 
przeciągu. siedmiu lat zadaje kłam oświadczeniu. 
p. Dworznieckiego i towarzyszy. Długolętnią 
działalność moja, jako przedstawiciela rzesz.ro- 
botniczych świadczy niezbicie, iż zawsze mią- 
łem na względzie jedynie obronę interesów. ro» 
botników i szerokich warstw ludowych zarówno. 
żydowskich, jak i polskich. Dawodem tego słu- 
źyć mogą chociażby moje wnioski i wystąpienia. 
ostatniego okresu, poparte przez wszystkie 
frakcje robotnicze Rady, Miejskiej, a nawet. 
przez R. M. uchwalone, jak np. wniosek w 
sprawie zaopatrzenia w mieszkania ludności 
nieurzędniczej, Co się tyczy konkretnych za: 
rzutów panów z N. P. R.-u, oświadczam. co 
następuje: A 

1. że wniosek. mój był uzasadniony. i nią 
miał absolutnie chęci „zdyskradytowania Komisji 
Powszechnego Nauczania" jak twierdzi p. 
Dworzniecki, dowodem tego jest, że nawet sąm 
p. Dworzniecki w swojem oświadczęniu przy- 
znaje, iż omyłki były popełnione. To. samo.po- 
twierdza protest opiek szkoluych kilkunastu. 
szkół powszechnych, złoźony. przaż r. doktora 
Szwajga; 

2 zarzut, jakobym wnioskiem moim miał 
na celu „wytwarzanie nazewnątrz pozorów 
krzywdy”, rzekomo dziejącej się ludności źy- 
dowskiej* odrzucam z pogarda; | 
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3. . Wniosek mój nie miał na celu jątrze- 
nia stosunków narodowościowych, wręcz od- 
wrotnie, wszystkie wnioski, dotyczące ludności 
żydowskiej, radni z N. P. R. starają się obra- 
cać dla wzbudzenia instynktów szowinistycznych. 


To samo mieli na celu i w danym wypadku. 
W całem oświadczeniu N. P. R. widzę zamiar 
steroryzowania mnie, aby w ten sposób za- 
kneblować mi usta i zmusić mnie do zaniecha- 
nia wystąpień z wnioskami, nieprzyjemnemi dla 
panów z N. P R. 


Oświadczam, iż steroryzować się nie dam 
i nadal jak i dotychczas będę kontynuował mo- 
ją pracę. 

Oświadczenie moje proszę wnieść do pro- 
tokółu"*. 


4, Oświadczenie Prezydjum R. M. o re- 


zygnacji z mandatu radnego przez p. Józefa 
Lipskiego oraz wejściu na jego miejsce obyw. 
Jana Hutnika, jako zastępcy z tejże listy kan- 
dydatów. E 


5. Pismo Magistratu Ne 1789/24 I z dnia 
25. X. 1924 r., treści następującej: . 


„W odpowiedzi na interpelację r. Zuberta, 
zgłoszoną na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 
9 października 1924 roku w sprawie rzekomego 
pobierania przez robotników miejskich zapłaty 
za ustawianie mostków przejazdowych, Wydział 
Budownictwa na podstawie przeprowadzonego 
dechodzenia wyjaśnia, że właściciel placów 
przy ul. Hrabiowskiej — Zielonka zwrócił się 
z prośbą do robotników, zatrudnionych przez 
przedsiębiorcę Kaczyńskiego przy brukowaniu 
ulicy Wołowej, o ustawienie na posesji jego 
mostków przejazdowych;, do założenia których 
na własny koszt Zielonka był obowiązany. Ro- 
botnicy propozycję Zielonki przyjęli, prace tę 
jednak wykonywali po godzinach obowiązkowej 
swej pracy. Z pracowników Wydziału Budo- 
wnictwa brał udział w ustawianiu omawianych 
mostków brukarz St. Cichurski, pozostali zaś 
brukarze zatrudnieni są u przedsiębiorcy Ka- 
czyńskiego. Zaznaczamy również, że mostki 
przejazdowe dostarczone były przez Zielonkę, 
a narzędzia i częściowo materjał stanowiły 
własność przedsiębiorcy Kaczyńskiego, który 
zezwolił swoim brukarzom na korzystanie z nich. 


W świetle powyższych faktów stwierdzić 
należy, iż nadużycia służbowego ze strony bru- 
karza Wydziału Budownictwa nie było. Co się 
zaś tyczy inż. Białowskiego, to wyjaśniamy, że 
inż. Białowski nie jest pracownikiem miejskim". 
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chwalono: 


I. W sprawie jednorazowego 
subsydjam na niesienie pomocy 
materjalnej młodzieży polskiej, 
uczęszczającej na politechnikę w 
Gdańska: 


Rada Miejska, w związku z wnio- 
skiem Magistratu Ne 695 z dnia 10 
czerwca 1924 r., postanawia: 

1. przyznać Towarzystwu Opieki 
Kulturalnej nad Polakami, zamieszka- 
łymi zagranicą, im. Adama Mickie- 
wicza jednorazowe subsydjum z fun- 
duszów miejskich w kwocie zł. 1.000.— 
na niesienie pomocy materjalnej mło- 
dzieży polskiej, uczęszczającej na 
Politechnikę w Gdańsku, z zazna- 
czeniem, iż wydatek ten pokryty bę- 
dzie ze zwiększonych wpływów po- 
datku od nieruchomości; 

2. utworzyć w związku z tem w 
Zamierzeniach Skarbowych (netto) 
Zarządu m. Łodzi na rok administra- 
cyjny 1924 w wydatkach działu | ty- 
tułu VI nową pozycję — „Towarzy- 
stwo Opieki Kulturalnej nad Polaka- 
mi, zamieszkałymi zagranicą, im. 
Adama Mickiewicza — zł. 1.000,—, 
oraz 

3. wezwać Magistrat do wyko: 
nania niniejszej uchwały. 


„Il. W sprawie uprawnienia 
rządowego ne eksploatację Zakła- 
da clektrycznego w Łodzi i umowy 
miasta ze Spółką „Łódzkie Towa- 
rzystwo Elektryczne, Sp. Ake.“ : 

Rada Miejska, w wykonaniu u- 

chwały swojej Nr. Il z dnia 1 lipca 
1924 r, oraz w związku z wnioskiem 
Magistratu Nr. 1281 z dnia 17 paź- 
dziernika 1924 r., postanawia: | 
1. przyjąć projekt uprawnienia 
rządowego na eksploatację zakładu 
elektrycznego w Łodzi i projekt umo- 
wy Miasta ze Spółką „Łódzkie To- 
warzystwo Elektryczne, Sp. Akc.*, w 
następującem brzmieniu ostatecznem: 


A. Uprawnienie rządowe na 
Zakład: Elektryczny w Łodzi. 


Na mocy $$ 1, 4, 5i 11 (stawy 
Elektrycznej z dnia 21 marca 1922 
roku (Dz. Ustaw R. P. Nr. 34 poz. 
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277), po przeprowadzeniu dochodze- 
nia przedwstępnego przez Wojewodę 
w Łodzi, zgcdnie z $ $ 12—14 Roz- 


porządzenia Ministra Robót Publicz- 


nych z dnia 20 maja 1928 r., wy- 
danego w porozumieniu z Ministra- 
'mi: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu 
i Handlu oraz Kolei Żelaznych w 
sprawie udzielania uprawnień rządo- 
wych na wytwarzanie, przetwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energji 
elektrycznej (Dz. U. R. P. Nr. 60 poz. 
441), mając na względzie a, 
Rady Ministrów z dn.. . . 

przenoszącą na miasto Łódź prawo 
wykupu zakładu elektrycznego w 
Łodzi oraz, biorąc pod uwagę uchwa- 
łę Rady Miejskiej z dnia 80 paździer- 
nika 1924 r. i postanowienia Walnego 
Zgromadzenia Towarzystwa Elektrycz- 


nego Oświetlenia 1886 roku Sp. Akc. - 


z dnia 11 października 1923 r. w 
sprawie rozwiązania umowy konce- 
syjnej pomiędzy miastem Łodzią i 
firmą „Siemens i Halske“ z dnia 20 
marca 1900 r. Nr. 2559 przed no- 
tarjuszem Gruszczyńskim w Łodzi i 
dodatkowej umowy pomiędzy tymże 
Miastem a Tow. Elektr. Oświetlenia 
J886 roku z dnia 9/22 października 
1910 roku Nr. 9 przed Notarjuszem 
Goetzem w Petersburgu, udzielam 
aktem niniejszym PERCY 
uprawnienia NN. . 
pod tym niezbędnym warunkiem, że 
osoby tew ciągu 6-ciu miesięcy od 
daty niniejszego uprawnienia wszyst- 
kie swe prawa i obowiązki z niego 
wypływające przeleją na spółkę pod 
firmą „Łódzkie Towarzystwo Elek- 
tryczne, Spółka Akcyjna“, statut któ- 
rego zatwierdzony został przez Mini- 
stra Przemysłu i Handlu oraz Ministra 
Skarbu dnia 
i że uprawnienie to nabiera "mocy 
obowiązującej dopiero po dokonaniu 
rzeczonego przelewu. 
Wskazane wyżej osoby . . . . 
a ewentualnie „Łódzkie Towarzystwo 
Elektryczne, Sp. Akce.“ nazwane są 
poniżej — uprawnionym. 
ROZDZIAŁ | 
Postanowienia ogólne. 
$ 1. Niniejszem nadaje się uprawnio- 


Dziennik . Zarządu m. Łodzi. 


nemu prawo wytwarzania, przetwarza- 
nia, przesyłania i rozdzielania energji 
elektrycznej w celu zawodowego jej 
zbytu na obszarze, objętym dzisiej- 
szemi granicami miasta Łodzi. 

Prawo to rozszerza się i na te 
obszary, które będą w przyszłości 
przyłączone do miasta Łodzi, o ile 
nie staną temu na przeszkodzie 
uprawnienia innych osób na tych ob- 
szarach. 

$2. Uprawniony jest obowiązany 
do nieprzerwanego zadość czynienia 
w zakresie i na warunkach, przewi- 
dzianych w rozdziale Ili, zapotrzebo- 
waniu na energję elektryczną w ob- 
rębie obszaru, wskazanego w $ 1. 

$ 8. Uprawnienia udziela się na 
lat 40, wyraźnie lat czterdzieści, 
cząc od dnia t stycznia 1926 roku, 
tak, że wygasa ono z doien 81 grud- 
nia 1964 roku. 

$ 4. Przez czas trwania ninięj- 
szego uprawnienia nikt inny, oprócz 
uprawnionego, nie będzie miał prawa 
wytwarzania, przetwarzania, przesyła- 
nia i rozdzielania energji elektrycz- 
nej, w celu zawodowego jej zbytu 
na obszarze, objętym  niniejszem 
uprawnieniem i zastrzeżeniami niżej 
podanemi. 

Postanowienie to nie ma zastoso- 
wania w obrębie jednej prywatnej 
własności, o ile nie są przekraczane 
ulice, drogi, place, rzeki i kanały. 

$5. (Udzielanie uprawnienia ni- 
niejszego nie wyłącza udzielenia ze- 
zwolenia innym zakładom uprawnio- 
nym na prowadzenie przewodów 
tranzytowych, nie służących do zby- 
tu energji elektrycznej na obszarze, 
objętym niniejszem uprawnieniem. 


$ 6. łanym zakładom elektrycz- 
nym, prócz uprawnionego, może być, 
zgodnie z $ 8 cz. 2 Ustawy Elektrycz- 
nej, udzielane przez Miasto Łódź, za 
zgodą Wojewody, na określony ter- 
min i wypadkach wyjątkowych, za- 
sługujących na. szczególne uwzględnie- 
nie, prawo korzystania z dróg, ; ulic 
i placów publicznych w obrębie ob- 
szaru uprawnienia, jednakże tylko w 
celu przesyłania energji elektrycznej 


li- 
= 


4 
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dla własnego użytku, a więc bez 
prawa zbytu prądu elektrycznego. 

$ 7. Prawo wyłączności, zastrze- 
żone w $4, nie obejmuje zastosowa- 
nia prądu elektrycznego do zasilania 
publicznych środków komunikacji, do 
sygnalizacji, telegrafów i telefonów. 


$8. Zakład elektryczny upraw- 
nionego uznaje się niniejszem za 
zakład użyteczności publicznej w ro- 
zumieniu $ 10'(lstawy Elektrycznej. 
$ 9. Uprawniony przejmuje na 
swój koszt i ryzyko istniejące urzą- 
dzenie zakładu elektrycznego w mieś- 
cie Łodzi, należącego do Towarzyst- 
wa elektrycznego Oświetlenia 1886 
roku, jako też eksploatację i dalsze 
rozszerzenie tego zakładu, niepóźniej 
sześciu miesiący od dnia nadania ni- 
niejszego uprawnienia, względnie z 
chwilą oddania zakładu elektryczne- 
go uprawnionemu przez Zarząd Pań- 
- stwowy, jeśliby oddanie to nastąpiło 
po upływie wskazanych wyżej sześ- 
ciu miesięcy, | 
$ 10. Za regularną dostawę prą- 
du uprawniony odpowiada z chwilą 
przejęcia zakładu ($ 9) i winien dbać 
o to, by w związku z przejęciem 
zakładu nie było przerwy w dostawie 
prądu. 
$ 11. Prawo -wykupu zakładu 
elektrycznego uprawnionego służyć 
będzie Miastu Łodzi, zarówno z upły- 
wem terminu uprawnienia ($ 8), jak 
i.przed tym upływem w terminach 
przewidzianych w $ 18; Państwu zaś 
prawo wykupu będzie służyć tylko z 
upływem terminu uprawnienia, o ile 
„Miasto Łódź nie zechce samo sko- 
rzystać z prawa wykupu. 


O  zamierzonem wykupieniu i 
-przejęciu zakładu elektrycznego z 
upływem terminu uprawnienia, upraw- 
niony będzie zawiadomiony pisemnie 
przynajmniej na jeden rok przed tym 
terminem. 

Jeżeli zawiadomienie nastąpi póź- 
niej, prawo wykupu nie upada, lecz 
"na żądanie uprawnionego, niniejsze 
uprawnienie przedłuża się na okres 
czasu, o który opóźniono się z za- 
wiadomieniem. 


$ 12. Wykupu z upływem termi- 
nu uprawnienia dokonywa się na 
warunkach następujących: 


Wszystkie urządzenia, zabudowa- 
nia i nieruchomości, bez względu na 
to, gdzie się one będą znajdowały, 
a które zostały zbudowane, względ- 
nie nabyte przez uprawnionego dla 
wykonania warunków niniejszego 
uprawnienia, przechodzą w dniu wy- 
gaśnięcia uprawnienia ($ 8) na włas- 
ność wykupującego. 

Wszystkie stare urządzenia, które 
istniały w dniu 31 grudnia 1924 roku, 
będą oddane przez uprawnionego 
bezpłatnie. 


Za wszelkie pozostałe urządzenia, 
zabudowania i nieruchomości, które 
będą zbudowane lub nabyte po 1 
stycznia 1925 roku w czasie trwania 
koncesji, z wyjątkiem urządzeń o: 
świetlenia ulicznego, wykupujący bę- 
dzie obowiązany po objęciu i nie 
później, niż 31 marca 1965 roku, za- 
płacić uprawnionemu za każdy ob- 
jekt, nabyty dla rozszerzenia, kwotę, 
odpowiadającą wysokości jeszcze nie 
umorzonych, w myśl dalszych uste- 
pów niniejszego paragrafu, kosztów 
całkowitych tego objektu, to jest 
ceny zakupu z doliczeniem wszyst- 
kicn dodatkowych wydatków za 
przewóz, cło, ustawienie i t. p. 

Objekty lub ich części, nabyte z 


funduszów odnowienia ($ 12a) na 


zamianę objektów, podlegających od- 
daniu bezpłatnie, również bezpłatnie 
przejdą na własność wykupującego; 
objekty zaś, z tego funduszu nabyte 
na zamianę -objektów, opłacanych 
przy wykupie w ich nieumorzonej 
części, przejdą na własność wykupu- 


„jącego za opłatą tej tylko nieumoszo- 


nej części, | 
Zapłata ma być uskuteczniona we 
wskazanym terminie, o ile obrachu- 
nek kwoty należnej będzie przed- 
stawiony przez uprawnionego nie 
później, jek 1 lipca 1964 roku. W 
razie opóźnienia przedstawienia, ter- 


min zapłaty będzie odpowiednio 
przedłużony. 
Dla określenia ceny wykupu 


umorzenia wszystkich objektów, na- 


N 47 


Dżiennik Zarządu m. Łodzi. 11. 


bytych dla rozszerzenia przedsiębior- 
stwa w okresie od 1925 roku do 
1938 roku włącznie, obliczać się be- 
dzie po 2,5'/ę kosztów zainwestowa- 
nych za każdy rok kalendarzowy je- 
go pracy do końca uprawnienia; od- 
powiednie odpisy wynosić będą dla 
nabytych w roku 1939 po 2,6%%; w 
roku 1940 — po 2,70; w roku 1941 
— po 2,8%/; w roku 1942—po 2,9”/0; 
w roku 1943 —po 87/,; w roku 1944 
— po 3,2/9; w roku 1945—po 3,4'/ę; 
w roku 1946 — po 3,67/; w roku 
1947 — po 3,8%/,; w roku 1948 — 
po 4%/; w roku 1949 — po 4,2"); w 

roku 1950 — po 4,4"/,; w roku 1951 
— po 4,6; w roku 1952—po 4,8'|6; 
w roku 1958—po °l; od roku 1954 
do 1958 włącznie — 5,59/, i od roku 
1959 do końca uprawnienia po 8*/,. 


Powyższe umorzenie każdego no- 
wego objektu obiicza się od począt- 
ku następnego roku kalendarzowego 
po uruchomieniu tego objektu. 

$ 12a. Dla wykonywania wiek- 
szych papraw oraz dla umożliwienia 
odnowień maszyn i aparatów Elek- 
trowni, w miarę ich stopniowego zu- 
życia .się i mniejszej zdatności, utwo- 
rzony będzie fundusz odnowienia 
przez coroczne wpłaty w wysokości 
2,5°/ od zysku brutto (wpływu brutto 
po potrąceniu wydatków eksploatacyj- 
nych) do chwili osiągnięcia przez ten 
fundusz wysokości, równającej się 
8,69/,, zainwestowanego w elektrowni 
kapitału. 


Fundusz ten winien być każdorazo- 
wo, w miarę wydatkowania go na 
wyżej wymienione cele, dopełniany 
przez nowe wpłaty na zasadach, wy- 
łuszczonych w ustępie pierwszym 
niniejszego paragrafu. 


„Przy oddaniu przedsiębiorstwa wy- 
kupującemu, przy upływie nadanego 
uprawnienia, fundusz odnowienia w 
pełnym, wskazanym wyżej wymiarze, 
jako przywiązany do przedsiębiorstwa, 
winien być oddany wykupującemu, 

W razie przedterminowego wy- 
kupu przedsiębiorstwa w posiadanie 
Miasta Łodzi przechodzą następujące 
części funduszu odnowienia: 


po 20-letnim trwaniu umowy—250/, 
» 25- ” o » —40"|o 
„ 30- , A „  —60*% 
” „85- ” ” w —80*% 

Fundusz odnowienia może być 


użyty tylko na odnowienia. 

Dla opędzenia kosztów nowych 
urządzeń, fundusz ten może być uży- 
ty, jedynie za zgodą Miasta Łodzi, 
jako czasowa pożyczka. 

Celem umożliwienia  odnośnej 
dokładnej kontroli musi być prowa- 
dzony osobny rachunek funduszu od- 
nowienia. 

Fundusz odnowienia będzie zwiek- 
szany corocznie przez normalne 
wpłaty, stosownie do ustępu pierw- 
szego niniejszego paragrafu, a nadto 
przez kwoty wpływające z ewentual- 
nej sprzedaży starych materjałów zu- 
żytych urządzeń, zaś obciążony każ- 
dorazowemi wydatkami na odno- 
wienie. 

Odnowienie urządzeń z rzeczone- 
go funduszu nie będzie uważane za 
powiększenie wartości przedsiębior- 
stwa; kwoty na to wydatkowane nie 
powiększają kapitału włożonego w 
przedsiębiorstwo przez uprawnione- 
go, nie podlegają umorzeniu i opro- 
centowaniu na rzecz uprawnionego 
i nie mają wpływu na cenę wykupu 
przedsiębiorstwa. 

Do funduszu odnowienia nie do- 
licza się żadnych procentów. 

$ 18. Miasto ma prawo, za zapla- 
tą uprawnionemu odpowiedniego od- 
szkodowania, zażądać oddania całko- 
witego urządzenia przed terminem: 
po raz pierwszy w dniu 1 stycznia 
1945 r., a począwszy od tego termi- 
nu co lat pięć, t. j. 1 stycznia 1950 
T., 1955, 1960 roku, pod warunkiem 
uprzedniego rejentalnego wypowiedze- 
nia na dwa lata zgóry, pozatem w 
każdej chwili, zgodnie z $ 24. ` 

$ 14. Odszkodowanie przy przed- 
terminowym wykupie, zgodnie z $ $ 
18 i 24, musi być zapłacone przez 
wykupującego w chwili objęcia przed- 
siębiorstwa i składa się z dwóch 
części. 

Pierwsza część odszkodowania 
równać się będzie iloczynowi z prze: 
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cigtnego czystego dochodu z przed- 
śiębiorstwa, osiągniętego w ciągu 
pięciu lat, mianowicie w ostatnich 
czterech latach przed dokonaniem 
wypowiedzenia z dołączeniem jedne- 
go roku po tem wypowiedzeniu, t. j. 
kwocie przewyżki wpływów brutto, 
osiągniętych, stosownie do ksiąg 
przedsiębiorstwa, ponad wydatkami 
brutto, t. j. wydatkami wyłącznie 
eksploatacyjnemi, z odliczeniem z tej 
kwoty podatków stałych, nie zamiesz- 
czonych w wydatkach brutto, z wy- 
jątkiem nadzwyczajnych świadczeń 
państwowych i komunalnych, pomno- 
żonego przez ilość fat, pozostałych 
od dnia przejęcia przedsiębiorstwa do 
dnia ekspiracji niniejszej umowy, 
t. j. do dnia 31 grudnia 1964 roku. 
Drugą część stanowić będzie 
kwota, równa wysokości nieumorzo- 


nych jeszcze, zgodnie z $ 12, kosz- 


tów całkowitych wszystkich objek- 
tów, nabytych dla rozszerzenia zakła- 
du po 1 stycznia 1926 roku, za wy- 
a objektów, wskazanych 
w 

Ta druga część odszkodowania 
bedzie płatna w dniu oddania przed- 
siębiorstwa, o ile na 6 miesięcy 
przedtem odnośne obliczenie zosta- 
nie przedstawione przez uprawnione- 
go; w przeciwnym razie część ta bę- 
dzie płatna w sześć miesięcy po 
przedstawieniu obliczenia. 

(imarzanie oblicza się do dnia 
wykupu, zgodnie z $ 12. 


§ 16. Jeżełi co de warunków 
"wykupu ($$ 12, 14 i 24) trybu i spo- 
sobu przejęcia zakladu lub stanu jego 
urządzeń nie nastąpi dobrowolne po- 
'"ożumienie, kwestje te rozstrzygnie 
na żasadzie postanowień niniejszego 
aprawnienia komisja dọ tego po- 
'wołana. 

$ 16. “Komisja, wskazana w $ 15, 
będzie się składać z przewodniczące- 
gö, dwóch przedstawicieli, wyznaczo- 
nychprzez Miasto Łódź i dwóch, wy- 
znaczoriych przez uprawnionego. 

Przewodniczącego wybierają wy- 
znaczeni czterej przedstawiciele. 

Jeśli ńie nastąpi zgoda co do óżoby 
przewodniczącego, tenże będzie wy- 
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znaczony przez Ministra Robót Pu- 
blicznych z pośród osób, nie bedą- 
cych na służbie państwowej; ograni- 
czenie powyższe nie dotyczy profe- 
sorów szkół akademickich. 

Jeżeli jedna ze stron w ciągu 
dwóch tygodni od dnia doręczenia 
wezwania przez drugą stronę nie 
wyznaczy swoich przedstawicieli do 
komisji, albo jej przedstawiciele u- 
chylą się od spełniania swych zadań 
i z tych powodów orzeczenie kssji 
nie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia doręczenia wezwania, wów- 
czas na miejsce przedstawicieli tej 
strony wejdą osoby, wyznaczone 
przez Ministra Robót Publicznych. 


$ 17. O ileby zakład elektryczny 
miał być wykupiony przez Państwo, 
w myśl $ 1 niniejszego uprawnie- 
nia, do komisji wskazanej w $ 16, 
zamiast przedstawicieli Miasta, wejdą 
przedstawiciele Ministerstwa Robót 
Publicznych. 

$ 18. Przy przejmowaniu zakładu 
elektrycznego, uprawniony odda 
wszystkie urządzenia zakładu elek- 
trycznego w stanie czynnym, zdat- 
nym do normalnej i sprawnej pracy. 

$ 19. W razie nieprzejęcia przez: 
Miasto Łódź względnie Państwo za- 
kładu elektrycznego, z chwilą wyga- 
śnięcia uprawnienia, albo w razie 
nieprzedłużenia niniejszego lub nie- 
udzielenia nowego uprawnienia, albo 
wreszcie, w razie nieudzielenia upraw- 
nienia innej osobie z- warunkiem 


przejęcie przez nią zakładu elektrycz- 


nego, uprawniony zobowiązany be- 
dzie zlikwidować działalność swego 
zakładu, a wsżystkie urządzenia za- 
kładu, znajdujące się ńa drogach 
publiczńych i posiadłościach państwo- 
wych, gminnych i prywatnych, z któ- 
tych uprawniony korzystał na zasa- 
dzie art. 8 Ustawy Elektrycznej, usu- 
nąć ńa żądanie Ministra Róbót Pu- 
blicznych, w terminie przez : nich 
oznaczonym, nie krótszym jednak 
niż dwuletni. 

W razie nieuskutecznienia tego — 


władze zarządzające odnośnemi dro- 


gami i posiadłościami, względnie wła- 
Ściciele posiadłości, będą mogły 
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postąpić z urządzeniami zakładu we- | w przewidzianym terminie do sześciu 


dług swego uznania, nie wyłączając 
zniszczenia tych urządzeń lub obró- 
cenia ich na swoją korzyść. 

8 20. Siedzibą Zarządu upraw- 
nionego jest miasto Łódź. 

Zmiana siedziby może nastąpić 
jedynie za zgodą Miasta; uprawniony 
nie może przenieść swojej siedziby 
poza granice Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

O zmianie siedziby uprawniony 
jest obowiązany zawiadomić Mini- 
sterstwo Robót Pubiicznych. Skład 
Zarządu przedsiębiorstwa winien być 
podawany do wiadomości Minister- 
stwa Robót Publicznych. 

W razie przeniesienia siedziby Za- 
rządu uprawnionego — w mieście 
Łodzi znajdować się będzie co naj- 
mniej jeden jego pełnomocnik. 

$ 21. Przeniesienie uprawnienia 
niniejszego na innę osobę, albo wy- 
dzierżawienie całego zakładu elek- 
trycznego lub jego części może na- 
stąpić jedynie za zgodą Miasta Łodzi 
i za zezwoleniem Ministerstwa Robot 
Publicznych. 

§ 22. Dla rozszerzenia zakładu 
elektrycznego, uprawniony ma prawo 
w ciągu pierwszej 
uprawnienia t. j. do dnia 31 grudnia 
1944 roku zaciągnąć dług obligacyjny 
w wysokości połowy kwoty zakłado- 
wego kapitału akcyjnego. 

Dla zaciągnięcia diugu obligacyj- 
nego po upływie pierwszej połowy 
trwania koncesji oraz dła zwiększe- 
nia długu obligacyjnego ponad wska- 
zaną kwotę, jako też dla zaciągnię- 
ea innego długu hipotecznego, wresz- 
cie dla obciążenia nieruchomości 
uprawnionego serwitutami, należy u- 
zyskać zgodę Miasta Łodzi i zezwo- 
lenie Ministerstwa Robót Publicznych, 

Przy wykupie przedsiebiorstwa, 
długi obligacyjne, hipoteczne i serwi- 
tuty będą odliczone z sumy, należnej 
uprawnionemu za wykup, i przejęcie 
wzgl. spłacone przez nowych właści- 
cieli zakładu. 


$ 28. Niedokonanie przelewu u- 
prawnienie na rzecz Spółki „Łódzkie 
Towarzystwo Elektryczne, Sp. Akce.“ 


połowy trwania 


miesięcy od daty niniejszego upraw- 
nienia lub nieprzejęcia zakładu w 
terminie, oznaczonym w $ 9, z winy 
uprawnionego, pociąga za sobą, po 
trzykrotnem  pisemnem wezwaniu w 
terminach tygodniowych, unieważ- 
nienia uprawnienia. 

Unieważnienie uprawnienia może 
nastąpić równ'eż po trzykrotnem 
pisemnem wezwaniu przez Minister- 
stwo Robót Publicznych w  odste- 
pach ne mniej niż dwutygodniowych 
w wypadkach następujących: 

1. w razie nierozpoczęcia lub. 
niewykonania we właściwym czasie 
robót nad rozbudową i rozszerzeniem 
zakładu elektrycznego — odpowied- 
nio do wymagań niniejszego upraw- 
nienia (w szczególności §§ 27 i 87) 
lub nieuruchomienia we właściwym 
czasie odnośnych urządzeń; 


2. w razie nieuruchomienia za: 
kładu elektrycznego lub jego części, 
unieruchomionych przez pożar lub 
inny wypadek w terminie, wyznaczo- 
nym przez Miasto Łó”ź po porezu: 
mieniu się .z uprawnionym, a gdyby 
do takiego porozumienia nie doszło, 
w terminie, wyznaczonym przez Mi- 
nisterstwo Robót Publicznych; 

3. w razie odmowy względnie 
niewykonania przez uprawnionego 
urządzenia elektrycznego oświetlenia 
ulic, zgodnie z warunkami podanemi 
w niniejszem uprawnieniu ($$ 65 do 
69 włącznie); 

4. i wogóla w razie systematycz- 
nego naruszenia podstawowych zo- 
bowiązań uprawnionego — ządość— 
uczynienia zapotrzebowaniu na ener- 
gję elektryczną w zakresie i na wa- 
runkach, przewidzianych w upraw- 
nieniu. 

W razie unieważnienia uprawnie- 
nia, kaucja złożona przez uprawnior 
nego ($ 92) podlega zatrzymaniu w 
całości na rzecz Skarbu. | 

Nezależnie od powyższego będą 
przedsiębrane w trybie i wypadkach 
przez prawo przewidzianych — środ- 
ki prawne dopuszczalne gwoli utrzy- 
maniu i zapewniamiu ruchu zakładu 
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elektrycznego, wogóle i 
szczególnych urządzeń. 

$ 24. W razie unieważnienia u- 
prawnienia, Miasto względnie Pań- 
stwo będzie mogło natychmiast wy- 
kupić zakład elektryczny. 

Cena wykupu w tym wypadku 
oblicza się na zasadzie $ 14, przy- 
czem obliczoną kwotę zmniejsza się 
o 10°, w okresie pierwszych 20-tu 
"lat trwania uprawnienia i o 15% w 
latach pozostałych. 

Kwota ta wypłaconą będzie nie 
później niż w ciągu 6-ciu miesięcy 
od chwili przejęcia zakładu. 

$ 25. Minister Robót Publicznych 
wyznaczy Władzę Nadzorczą; która 
spełniać będzie nadzór nad wykona- 
niem warunków niniejszego upraw- 
nienia. 

Koszty tego nadzoru pokryte bę- 
dą z opłat na rzecz Państwa z SDE 
wów brutto ($ 82). 


ROZDZIAŁ Il 
Wykonaniezakładuelektrycznego. 


$ 26. Elektrownia uprawnionego, 
wskazana w $ 9, rozszerzona będzie 
przy zastosowaniu turbogeneratorów 
prądu zmiennego trójfazowego o 
częstotliwości 50 okresów. 


jego po- 


Sieć wysokiego i niskiego napię- 


cia będzie wykonana jako sieć pod- 
ziemna i napowietrzna, 
uprawniony obowiązuje się stosować 
w środkowej części miasta, podług 
załączonego planu podziemne prze- 
wody i powiększać ich ilość w miarę 
rozszerzania się sieci tak, aby przy 
wygaśnięciu terminu uprawnienia 
wszelkie przewody w obrębie miasta 
Łodzi ułożone były w ziemi, z wy- 
jatkiem przewodów napowietrznych 
dla oświetlenia ulic na krańcach mia- 
sta, i to za zgodą Miasta. 

Powinny być zapewnione należy- 
te własności techniczne energji, do- 
starczanej odbiorcom. 

$ 27. Zakład elektryczny winien 
być takiej wielkości, względnie tak 
powiększany, aby mógł pokrywać w 
każdej chwili całkowite zapotrzebo- 
wanie energji elektrycznej w myśl 
niniejszego uprawnienia; nadto dla 


przyczem 


zapewnienia ciągłości dostawy prądu 
winien posiadać dostateczną rezerwe, 
w rozmiarze nie mniej 10”|, najwięk- 
szego obciążenia w roku poprzednim. 
Od obowiązku posiadania tej rezer- 
wy zakład elektryczny może być 
zwolniony za zgodą Miasta, o ile 
Minister Robót Publicznych uzna, że 
dostawa prądu z zewnątrz jest za- 
pewniona dostatecznie i na odpo- 
wiedni okres czasu. 

Dla zabezpieczenia ciągłości ruchu - 
na wypadek przerw w dostarczaniu 
paliwa, uprawniony musi posiadać 
na składzie stały zapas paliwa, wy- 
starczający na trzy tygodnie nor- 
malnej pracy zakładu. 


$ 28. Zakład elektryczny winien 
być rozszerzany, zgodnie z nowo- 
czesnemi wymaganiami techniki, na 
podstawie planów, zatwierdzonych 
we właściwym trybie przy udzielaniu 
pozwoleń na budowę. 

Wszystkie urządzenia powinny 
być wykonane i utrzymywane, zgod- 
nie z obowiązującemi rozporządze- 
niami i przepisami, oraz powinny 
być dostosowane do warunków ruchu 
i bezpieczeństwa publicznego, jako 
też i zabezpieczać regularną i prawi- 
dłową dostawę prądu. 

$ 28-a. Przy wykonaniu urządzeń 
powinien uprawniony przy jednako- 
wych warunkach dawać  pierwszeń- 
stwo wyrobom polskim. 


$ 29. Uprawniony winien uzy- 


skać zezwolenie odpowiednich władz 


na wykonanie robót, dla których 
takie pozwolenie jest wymagane w 
szczególności wszystkie roboty ziem- 
ne i brukarskie, niezbędne przy 
przekładaniu i przy eksploatacji sieci 
przewodów, może wykonywać upraw- 
niony nie inaczej, jak pod warunkiem 
uprzedniego uzyskania zgody Miasta, 
przyczem zobowiązany jest dopro- 
wadzić swoim kosztem uszkodzoną 
przestrzeń do pierwotnego stanu na- 
tychmiast po ukończeniu robót. O 
ile to nie nastąpi w ciągu tygodnia 
po ukończeniu robót, Miasto dopro- 
wadza uszkodzoną przestrzeń ulicy 
lub placu do pierwotnego stanu na 
koszt uprawnionego; to samo prawo 
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o ile 
zostały wykonane w 


przysługuje również Miastu, 
roboty te nie 
należyty sposób. 
O zamierzonym rozpoczęciu ro= 
bót uprawniony -winien uprzedzić 
władze nadzorcze na 5 dni naprzód. 
Wyjątek mogą stanowić nagłe i nie- 
przewidziane roboty, związane z utrzy- 
maniem ruchu elektrowni i z zapew- 
nieniem ciągłości dostawy prądu; o 
wypadkach tych należy jednak za- 
wiadomić władzę nadzorczą. 


$ 30. Uprawniony ma prawo za 
zgodą Ministra Robót Publicznych i 
Miasta Łodzi, zamiast rozszerzenia 
elektrowni własnej lub dla zabezpie 
czenia potrzebnej. rezerwy, otrzymy- 
wać dodatkową energję z zewnątrz. 
Natomiast pobieranie energji tej z 
innej istnejącej już elektrowni, za- 
miast rozszerzenia własnej, może być 
wymagane przez Ministra Robót Pur 
blicznych jedynie pod warunkami: 


1. że cena nabywanej w ten 
sposób energji będzie na szynach 
zbiorczych elektrowni uprawnionego 
co najmniej o 159, niższa od kosz- 
tów własnego wytwarzania dodatko- 
wej energji; 

2. że ilość energji, która podle- 
ga dostarczaniu i jej własności tech- 
nicznej, jako to wahania napięcia, 
częstotliwość i t. p. będą stale za- 
bezpieczone. 

Uprawniony jest zwołniony od 
przymusu pobierania energij z zew- 
nątrz, jeśli dostawa energji jej nie 
da uprawnionemu dostatecznej gwa- 
rancji prawidłowej dostawy prądu. 


§ 8i. Uprawnionemu przysługu- 
je prawo dokonywania powiększeń 
swych urządzeń według własnego 
uznania przy uwzględnianiu przepi- 
sów $ 27. Po 1 styczniu 1949 roku 
znaczniejsze jednak powiększenia, 
które wynosiły więcej niż 10%/, war- 
tości książkowej istniejących wów- 
czas urządzeń, winny być dokony: 
wane za zgodą Miasta Łodzi. 

W razie, gdyby uprawniony nie 
uzyskał wymaganej zgody, może on 
to powiększenie wykonać, jeinak 
wykupujący nie jest wtedy zobowią- 
zany przy przedterminowym wyku- 
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pie lub też przy przejęciu zakładu 
elektryczneco zwrócić uprawnionemu 
przewidziane w S$ 1%, 18 i 14 kwo- 
ty na nieumorzone koszty inwesty- 
cyjne tych powiększeń. 

Jeżeli Miasto Łódź względnie Mi- 
nisterstwo Robót Publicznych, uprze- 


„dzając uprawnionego o zamierzonym 


wykupie zakładu elektrycznego, albo 
po takiem uprzedzeniu, zastrzeże, że 
zakład nie może być rozszerzany, 
uprawniony będzie obowiązany za- 
stosować się do, tego zastrzeżenia. 
Nie dotyczy to robót, już będących 
w toku, 

$32. Zakład wytwórczy upraw- 
nionego, jako też wszelkie cześci 
zakładu elektrycznego, które nie mo- 
gą być wykcnane na cudzych po- 
siadłościach na zasadzie $ 8 Ustawy 
Elektrycznej, mają być zbudowane 
tylko na gruntach, stanowiących włas- 
ność uprawnionego. 

Uprawniony nie ma prawa na 
gruntach, zajętych urządzeniami za 
kładu elektrycznego, albo też, zgod- 
nie z warunkami uprawnienia niniej- 
szego, przeznaczonych dla rozszerze- 
nia zakładu — stawiać zabudowań 
lub wydzierżawiać już istniejące dla 
celów nie mających żadnego ZWIAZKU 
z eksploatacją zakładu. 


$ 83. Odpada. 


$ 834. Wszystkie urządzenia za: 
kładu elektrycznego winny być wy- 
konane w ten sposób, aby nie wy- 
wierały szkodliwego wpływu na inne 
istniejące urządzenia, 
Wykonanie swoich u.ządzeń zgod- 
nie z istniejącemi przepisami nie 
zwelnia uprawnionego, w razie, jeże- 
liby szkodliwy wpływ jego urządzeń 
na inne już istniejące został ustalony, 
od obowiązku przedsięwzięcia wszel- 
kich zarządzeń, które byłyby ko- 
nieczne dla usunięcia tego wpływu. 
W razie ześ, gdyby szkodliwego 
wpływu nie dało się uniknąć, upraw- 
niony poniesie koszt odpowiedniego 
przerobienia cudzych urządzeń istnie- 
jących. 
$ 35. W razie całkowitego lub 
częściowego ustania działalności za- 
kładu elektrycznego, urządzenia nie: 
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czynne a zainstalowane na obszarach 
publicznych lub prywatnych, powinny 
być na żądanie odnośnych władz 
względnie właścicieli posiadłości usu- 
nięte. 

W brakuporozumienia między stro- 
nami zainteresowanemi mogą one 
zwrócić się do Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych o wypowiedzenie się, czy 
odnośne urządzenia są rzeczywiście 
nieczynne, oraz—jaki termin należa- 
łoby wyznaczyć na ich usunięcie. 


ROZDZIAŁ iH. 
Dostarczanie prądu. 


$ 86. Uprawniony będzie obo- 
wiązany dostarczać energję elektrycz- 
ną na warunkach niniejszego upra- 
wnienia każdemu, kto na obszarze, 
objętym uprawnieniem, zgłosi odpo- 
wiednie żądanie i podpisze zobowią” 
zanie według wzoru, zatwierdzonego 
bądź przy udzieleniu niniejszego 
uprawnienia, bądź w następstwie 
przeż Ministra Robót Publicznych, 
Nie wyklucza to jednak możności 
zawierania z odbiorcami umów indy- 
widualhych, byleby nie przeczyły one 
warunkom niniejszego uprawnienia. 

$ 37. W granicach obszaru, na 
którym są ułożone przewody elek- 
tryczne sieci rozdzielczej, uprawniony 
-obowiązany jest w terminie ośmio- 
tygodniowym od dnia ogłoszenia, o 
ile nastąpi ono w okresie czasu od 
15 marca do 1 września, przyłączyć 
do sieci każdego, kto zobowiąże się 
do pobierania prądu przez rok co- 
najmniej, i o ile miejsce przyłącze- 
nia urządzenia znajduje się nie dalej, 
„niż o 25 metrów od przewodów. 

Jeżeli odległość odbiorcy od prze- 
wodów jest większa, albo jeśli cho- 


dzi o przyłączenie urządzeń o mo- 


cy ponad 10 kilowatów, uprawniony 
może wyznaczyć za zgodą władzy 
nadzorczej termin o tyle dłuższy od 
wyżej wskazanego, o ile tego wyma- 
ga wykonanie potrzebnych robót, a 
nadto przy przyłączeniach ponad 10 
kilowatów ma prawo wymagać, aby 
odbiorca zagwarantował odbiór prą” 
du na przeciąg do trzech lat przy zu- 
życiu rocznem nie mniej 400 kilo- 
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waigodzin dla światła i 1000 kilowat- 
godzin dla siły na ustawiony kilowat 
mocy urządzenia. 

Tam zaś gdzie przewody elektrycz- 
ne sieci rozdzielczej nie są jeszcze 
ułożone, uprawniony obowiązany jest 
w terminie 6-ciu miesięcy okresu bu- 
dowłanego od daty zgłoszenia przem 
prowadzić takie przewody i wykonać 
przyłączenie wszędzie tam, gdzie 
odbiorca zgłosi i zagwarantuje na 
przecięg trzech lat zapotrzebowanie 
80 watów na każdy metr bieżący 
wybudowanej linji, oraz zagwarantuje 
zużytkowanie tej zgłoszonej mocy 
rocznie przez 400 godzin dla światła, 
względnie, 1200 godzin dla siły. Gwa- 
rancja ta ustaje z chwilą, gdy całko- 
wite roczne zużycie wszystkich przy- 
łączeń na jeden metr biężący tego 
odcinka kabla osiągnie 31  kilowat- 
godzin dla światła, względnie 96 ki- 
lowatgodzin dla siły. 

Jaka długość linji, służącej za 
podstawę do obliczenia gwarancji, 
uważa się długość odcinka linji od 
miejsca odgałęzienia od sieci, aż do 
miejsca przyłączenia instalacji. 

$ 88. Za odmówienie przyłącze- 
nia odbiorców, zgodnie z $ 37, up- 
rawniony ułega karze, przewidzianej 
w § 98. | 

$ 89. Uprawniony może w wy- 
jątkowych okolicznościach prosić Mi- 
nisterstwo Robót. Publicznych o zwol- 
nienie go na pewien określony prze- 
ciąg czasu od obowiązku przyłączenia 
nowych odbiorców i dostarczania im 
energji. l 

$ 40. Jeżeli rozszerzenie zakładu 
elektrycznego ulega ograniczeniu na 
podstawie $ 31 ustęp 8, uprawniony 
jest zwolniony od obowiązku wyko- 
nania nowych przyłączeń, nie dają- 
cych się pogodzić z zarządzonem 
ograniczeniem. 

$ 41. Zgłaszając żądanie przyłą- 
czenia do sieci, odbiorca powinien 
przedstawić na piśmie zezwolenie 
właściciela nieruchomości, w której 
ma się znajdować urządzenie elek- 


tryczne, jeśli zażąda tego uprawniony. 


$ 42. Instalacje o mocy powyżej 
10 kilowatów uprawniony może przy- 
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łączyć wprost do sieci wysokiego 
napięcia. Uprawniony obowiązany 
jest wtedy dostarczyć przetworników 
(transformatorów) wraz z odpowied- 
niemi urządzeniami wysokiego napie- 
cia, odbiorca zaś obowiązany jest 
dać pomieszczenie na ich ustawienie. 

Przy przyłączeniu silnika o mocy 
powyżej 10 kilowatów, uprawniony 
może ustawić licznik ze strony wy- 
sokiego napięcia. 

6 43. Przyrządy, ustawione przez 
uprawnionego u odbiorcy stanowią 
własność uprawnionego, który też 
ponosi koszty ich utrzymania oraz 
naprawy. 

Odbiorcy nie wolno zrywać plomb 
i otwierać przyrządów, ani wykony- 
wać w nich samowolnie jakichkolwiek- 
bądź przełączeń, ani też włączać sa- 
mowolnie do sieci swych urządzeń; 
w razie przekroczenia tego przepisu, 
uprawniony może poszukiwać strat 
i działać w myśl § 59. 

Odbiorca wydaje odpowiednie po- 
kwitowanie na przyrządy ustawione 
w jego mieszkaniu i odpowiada za 
nie. 

$ 44. Wszelkie koszty, związane 
z wykonaniem przyłączenia odbiorcy, 
licząc od punktu przyłączenia do sieci 
aż do głównych bezpieczników, po- 
nosi uprawniony, o ile długość tego 
przyłączenia w granicach posesji od- 
biorcy nie przekracza półtora metra, 
w przeciwnym wypadku różnicę 
kosztów, obliczoną na zasadzie cen, 
zatwierdzonych przez władzę nad- 
zorczą, ponosi odbiorca. 


$ 46. W wyjątkowych wypad- 
kach uprawniony może żądać w cią- 
gu pierwszych pięciu lat trwania up: 
rawnienia, przy umowach na dostawę 
prądu powyżej 150 kilowatów mocy 
przyłączonej, szczególniej od odbior- 
ców dalej położonych — pokrycia 
do.509/, kosztów rozszerzenia urzą: 
dzeń rodzielczych zakładu elektrycz- 
nego, spowodowanych przyłączeniem 
odbiorcy; przyczem o ileby przez te 
urządzenia mieli otrzymywać prąd 
jeszcze inni odbiorcy — winien 
nastąpić odpowiedni podział tej 
wpłaty pomiędzy odbiorcami. 
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Rzeczoną wpłatę uprawniony obo- 
wiązuje się zwrócić odbiorcy względ- 
nie adbiorcom przez potrącanie przy 
odbiorze należności za pobraną ener- 
gję w przeciągu czasu nie dłuższego 
niż pięcioletni. 

Kosztorys na te nowe urządzenia 
musi być przedłożony, na żądanie od- 
biorcy, władzy nadzorczej do za- 
twierdzenia. 

Wykonane w ten sposób urządze- 
nia będą stanowić odrazu własność 
uprawnionego, jako część zakładu 
elektrycznego. 

$ 46. Uprawniony winien wyma- 
gać od odbiorców, aby urządzenia 
ich były wykonane według obowią- 
zujących przepisów tezpieczeństwa 
dla urządzeń elektrycznych, 

Dla zapewnienia normalnego dzia- - 
łania elektrowni i sieci, uprawniony 
ma prawo wydawać przepisy dodat- 
kowe, uzupełniające przepisy ogólnie 
obowiązujące, w zależności oa miej- 
scowych warunków, 

Przepisy te jednak nie mogą da- 
wać przywilejów pewnym typom 
materjałów elektrotechnicznych, ani 
stwarzać wyłączności dla poszczegól- 
nych wytwórni + tych  materjałów. 
Przepisy te podlegają zatwierdzeniu 
przez władzę nadzorczą i muszą być 
podawane do wiadomości odbiorców. 

$ 47. Instalacje elektryczne u od- 
biorców. mogą być wykonane tylko 
przez przedsiębiorców, mających do 
tego prawo. - 

Uprawnionemu służy również pra- 
wo ubiegania się o pozwolenie na 
wykonanie takich instalacyj. 

'$ 48. Uprawniony ma prawo wy- 
magać od odbiorcy złożenia planu 
urządzeń elektrycznych,  przyłączo- 
nych do sieci. 

$ 49. Uprawniony może wyma- 
gać, aby odbiorca nie wprowadzał 
żadnych zmian w urządzeniach. bez 
wiedzy i zgody uprawnionego. 

& 50. Uprawniony ma prawo 


przed przyłączeniem urządzenia od- 


biorcy sprawdzić to urządzenie ce- 
lem stwierdzenia, czy odpowiada ono 
warunkom technicznym oraz przepi- 
som bezpieczeństwa. 
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Jeżeli urządzenie nie odpowiada 
tym warunkom. lub przepisom, up- 
rawniony może odmówić przyłączenia 
aż do chwili doprowadzenia urządze- 
nia do należytego stanu. 

To samo stosuje się do zmian i 
powiększeń urządzeń już przyłączo- 
nych. 

Za pierwsze sprawdzenie instala- 
cji nie będzie pobieranaiprzez upraw- 
nionego żadna opłata. 

Za następne sprawdzenia, o ile są 
konieczne z winy odbiorcy, upraw- 
niony może pobierać opłatę, określo- 
ną w $61 za ponowne sprawdzenie; 
odbiorcy przysługuje prawo odwoła- 
nia się do władzy nadzorczej. 

$51. O ileby się okazało, że 
przyłączone urządzenie elektrycz- 
ne wywiera szkodliwy wpływ na 
ruch elektrowni lub przeszkadza in- 
nym odbiorcom korzystać z prądu, 
uprawniony może żądać pod rygorem 


zastosowania $59 takich zmian urzą- 


dzenia, 
usunęły. | 

$ 52. Uprawniony ma prawo kon- 
troli przyłączonych urządzeń elektrycz” 
nych w taki sposób i w takim czasie, 
aby to jak najmniej krępowało od- 
biorcę. W wyjątkowych wypadkach 
funkcjonarjusze zakładu elektryczne- 
go będą mieli dostęp do urządzeń 
odbiorcy o każdej porze. 

Odbiorca jest obowiązany do- 
puszczać pracowników kontrolujących 
do wykonywania kontroli w godzi- 
nach dziennych, do zapisywania 
wskazań 'liczników i pobierania opła- 
ty, jako też powinien wymagać od 
pracowników zakładu elektrycznego 
przedstawienia odpowiedniej legity- 
macji. 

$.58, Do obliczenia ilości zuży- 
tej energji, o ile nie są stosowane 
ryczałtowe taryfy, służą liczniki, usta- 
wiane u odbiorców. 

Liczniki winny należeć do typów, 
dopuszczonych przez Główny Urząd 
Miar. l 

$ 54. Funkcjonarjusze upraw- 
nionego, zajmujący się odczytywa- 
niem wskazań liczników, obowiązani 


któreby szkodliwy wpływ 


są komunikować odbiorcom na 
źądanie wyniki odczytów. 
Odbiorcy mogą reklamować pra- 


ich 


widłowość odczytów w terminie 
%-iu dni. j 
$ 55. Na pisemne żądanie od- 


biorcy, uprawniony jest obowiązany 
sprawdzić licznik. 

O ileby się okazało, że wskazania 
licznika są prawidłowe w granicach 
dopuszczalnej niedokładności, koszty 
sprawdzenia ponosi odbiorca. 

$ 56. W razie, jeśli licznik od- 
biorcy zatrzyma się lub zacznie 
wskazywać nieprawidłowo, zużycie 
prądu w miesiącu, w którym to do- 
strzeżono, oblicza się według średniej 
arytmetycznej liczby wyrażających 
zużycie energji w miesiącu poprzedza- 
jącym i następującym. 

O ile rachunek został poprzednio 
uregulowany, kwota nadpłacona bę- 
dzie zwrócona odbiorcy, niedopłaco- 
na zaś będzie pobrana przy następ- 
nym rachunku. 

Zarówno uprawniony, jak i od- 
biorca może kwestjonować wyłącznie 
tylko prawidłowość wskazań licznika, 
podarych w ostatnim rachunku za 
prąd, o ile wadliwe działanie licznika 
nie zostało spowodowane czyjąkol- 
wiek złą wolą. 

$ 57. Odbiorcy służy prawo 
ustawienia u siebie na swój koszt 
licznika kontrolującego poza liczni: 
kiem uprawnionego, opłata za prąd 
będzie jednak 'uiszczana według 
wskazań licznika zakładu elektryczne- 
go, dopóki mie będze stwierdzone, 
że licznik ten wskazuje ilość zużyte» 
go prądu wadliwie. 

Uprawniony nie ma prawa od- 
mówić włączenia licznika kontrolują- 
cego. 

$ 58. O odstąpieniu instalacji elek- 
trycznej innej osobie odbiorca winien 
zawiadomić uprawnionego w termi- 
nie siedmiodniowym. 

Do zawiadomienia musi być do- 
łączone zobowiązanie nowego od- 
biorcy do przejęcia umowy upraw 
nionego z poprzednim odbiorcą. 

$ 58a. Obrachunek z odbiorca- 


mi uskutecznia się, stosownie do 
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poszczególnych umów, półmiesięcz- 
nie, miesięcznie lub kwartalnie. 
Rachunki za dostawę prądu i inne 
świadczenia, przewidziane niniejszem 
uprawnieniem, winny być regulowane 
przez odbiorców przy wręczeniu ra- 
chunku przez inkasentów. O ile to 
nie nastąpi, odbiorca winien w termi- 


nie dziesięciodniowym wpłacić należ-' 


ność z rachunku w oznaczonym przez 
uprawnionego miejscu płatniczem 
bezpośrednio za pomocą przekazu 
pocztowego lub Pocztowej Kasy 
Oszczędności, o ile w mieście Łodzi 
będzie istniał jej Oddział. 
Uprawniony ma prawo po upły- 
wie dalszych czterech dni, nie tracąc 
prawa do otrzymania swych należnoś- 
ci, przerwać dostawę energji elektrycz" 
nej odbiorcy, o ile odbiorca nie be- 
dzie posiadał dowodu wpłacenia. 
Dla zabezpieczenia należności za 
dostawę prądu, uprawniony może w 
wyjątkowych wypadkach żądać od 
odbiorców kaucji w wysokości, nie- 
przekraczającej  przypuszczalnej na- 
leżności za  trzytygodni>we za- 
potrzebowanie w miesiącu wrześniu. 


$ 59. Uprawniony ma prawo od- 
łączyć od sieci urządzenie odbiorcy: 
1. w razie wykrycia w tych urzą- 
dzeniach zmian, dokonanych bez za- 
wiadomienia o tem uprawnionego 
($ 49); 
.2.-w razie niezawiadomienia o 
odstąpieniu instalacji ($ 68); 
8. w razie niewykonania zmian w 
urządzeniach odbiorcy, zażądanych 
przez uprawnionego celem usunięcia 


szkodliwych wpływów,  przewidzia- 
nych w $ 51; 
4. w razie nieuregulowania ra- 


chunku, zgodnie z § 58a; 
5. w razie ogłoszenia. upadłości 
odbiorcy; 


6. w razie stwierdzenia uszkodze- i 


nia lićznika lub innych przyrządów, 
ustawionych u odbiorcy, albo stwier: 
dzenia niedozwolonych manipulacyj z 
temi przyrządami ($ 42): 

7. w razie niedopuszczenia 
funkcjonarjuszów uprawnionego do 
kontroli urządzeń lub do odczytania 
wskazań liczników ($ 52). | 
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W wypadkach pierwszym do 
trzeciego odłączenie może nastąpić 
dopiero za trzydniowemuprzedzeniem. 

$ 60. Instytucje publiczne wzgłęd- 
nie użyteczności publicznej mogą być 
wyłączone za nieuregulowanie ra- 


'chunków dopiero po przekroczeniu 


obowiązującego wszystkich odbior- 
ców terminu płatności o dwa tygod- 
nie. Ograniczenie to nie pozbawia 
jednak uprawnionego prawa docho- 
dzenia odszkodowania za opóźnienie 
w uiszczeniu należności. 


$ 61. Za ponowne przyłączenie 


„uprawniony ma prawo żądać opłaty 


w wysokości do sześciu złotych. O 
ile jednak odłączenie nie nastąpiło 
wskutek  samowolnych zmian w 
urządzeniach, pobierana będzie, o- 
prócz wskazanych sześciu złotych, 
dodatkowa opłata za ponowne spraw- 
dzenie, w wysokości jednego złotego 
od każdego kilowata mocy dla mo- 
torów i dwudziestu pięciu groszy od 
każdej przyłączonej lampki, conaj- 
mniej jednak pięciu złotych. 


$ 62. W razie gdyby odbiorca, 
korzystający z prądu na podstawie 
specjalnej taryfy, włączył do odpo" 
wiedniego licznika bez wiedzy 
uprawnionego odbiorniki, dla któ- 
rych pobór prądu powinien być 
opłacany podług wyższej taryfy, 
uprawniony ma prawo policzyć za 


całkowite zużycie prądu przez od- 
biorcę według wyższej taryfy. 
§ 68. Jeśliby naprawy sieci, 


przyłączenie nowych odbiorców lub 
tym podobne roboty wymagały 
czasowego wyłączenia części odbior- 
ców, uprawniony ma prawo przerwać 
dopływ prądu na możliwie krótki 
okres czasu, wznawiając jego dostar- 
czenie natychmiast po ustaniu po- 
wodów przerwy. 

Odbiorców, a przedewszystkiem 
instytucje publiczne względnie uży- 
teczności publicznej należy zawczasu 
uprzedzić w drodze publikacji o za- 
mierzonej przerwie. 

Niezawiadomienie pociąga za 
sobą karę, przewidzianą w $ 98 p. 8 
niniejszego uprawnienia. 
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§ 64. Wrazie przerwy w dostarcza- 
niu prądu, trwającej jednym ciągiem 
dłużej niż dwie godziny lub przerw, 
wynoszących łącznie więcej niż 8 
godziny w tygodniu, uprawniony ule- 
ga karze, przewidzianej w $ 98, p. 1, 
o ile nie udowodni, że przerwa 
nastąpiła wskutek-siły wyższej, z wi- 
ny osób postronnych lub wogóle nie 
z winy uprawnionego. 


ROZDZIAŁ IV. 
Oświetlenie uliczne. 


_$ 65. Uprawniony jest obowiązany 
utrzymywać nadal swoim kosztem 
istniejące w mieście Łodzi w obec- 


nym zakresie oświetlenie elektryczne. 


ulic, a nadto na żądanie miasta jest 
obowiązany na swój koszt rozszerzać 
je w przepisanej przez Miasto kolej- 
ności. 

Koszt całkowitego urządzenia 
jednej lampy z odpowiedniemi prze- 
wodami zasilającemi nie powinien 
przekraczać 2.400 złotych. 

W razie przedterminowego wy- 
kupu zakładu oraz przy wygaśnięciu 
uprawnienia, calkowite urządzenie 
oświetlenia ulic przechodzi bezpłatnie 
na rzecz Miasta. 

W ostatnim roku trwania upraw- 
nienia zapłata za energję dla oświet- 
lenia ulic pozostaje w Kasie Miej- 
skiej, jako zabezpieczenie oddania w 
należytym stanie całkowitej instalacji 
elektrycznego oświetlenia ulic. 

5 66. przedmiocie oświetlenia 
ulicznego uprawniony może zawierać 
z Miastem jeszcze umowy dodatkowe, 
byleby nie przeczyły one postanowie- 
niem niniejszego uprawnienia. 

$ 67. Corocznie, poczynając od 1 
stycznia 1926 roku, elektryczne o- 
świetlenie ulic ma być urządzone ra 
długości do pięciu kilometrów ulic, 
przytem każdorazowo w jednej dziel- 
nicy i w połączeniu z istniejącą 
siecią. 

Wymienioną instalację elektrycz- 
nego oświetlenia ulic, ze słupami, la- 
tarniami, przewodami, bezpiecznika- 
mi, wyłącznikamii wogóle ze wszyst- 
kiemi przynależytościami uprawniony 
jest obowiązany wykonać swoim 
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kosztem, podług ostatnich wymagań 
techniki w tej dziedzinie. 

Do tego corocznego rozszerzenia 
oświetlenia ulic, uprawniony będzie 
obowiązany dotąd, dopóki w mieście 
nie będzie ustawione oprócz istnie- 


„jącego przed wejściem w życie ni- 


niejszego uprawnienia oświetlenia 
elektrycznego ulic, 1000 lamp po 5060 
watów każda, a w razie*jeśli roczna 
produkcja energji elektrycznej w 
elektrowni wzrośnie do 180.000.000 
kilowatgodzin, to jeszcze dalsze 500 
lamp o tej samej mocy świetlnej. 

Uprawniony jest obowiązany swoim 
kosztem utrzymywać w porządku 
całe urządzenie elektrycznego oświet- 
lenia ulic, zarówno istniejącego przed 
wejściem w życie niniejszego upraw- 
nienia, jak i nowourządzonego, za- 
mieniać na nowe wszystkie części, 
które uległy uszkodzeniu lub zużyciu, 
w szczególności zamieniać przepalo- 
ne lampy, oraz zapalać i gasić świat- 
ło w godzinach przez Miasto ozna- 
czonych, i wogóle mieć dozór nad 
całem oświetleniem  elektrycznem 
ulic. 

Oświetlenie ulic ma być urządzo- 
ne z zastosowaniem żarówek napeł- 
nionych gazem, a umieszczonych na 
słupach metalowych, ustawionych w 
odstępach około 50 metrów z nieru- 
chomem zawieszeniem lamp do wy- 
sokości 9-ciu m. 

Wszędzie, gdzie okaże się możli- 
we, lampy należy zawieszać na ro- 
zetkach lub na wspornikach, przymo: 
cowanych do słupów istniejących. 

Każda latarnia uliczna i słup po- 
winny posiadać numer porządkowy, 
lampa zaś określenie światłości i zu- 
życia energji. 

$ 68. Uprawniony obowiązany jest 


„stosować w pizyszłości wypróbowa- 


ne praktycznie udoskonalenia w dzie- 
dzinie oświetlenia elektrycznego, spe- 
cjalnie do systemu, wielkości i roz- 
mieszczenia lamp, pod warunkiem, 
że odpowiednie wydatki uprawnione- 
go na oświetlenie ulic w tym wy- 
padku nie będą wyższe. od. uprzednich. 

$ 69. Natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego uprawnienia, upraw- 
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niony jest obowiązany przystąpić do 
sporządzenia ogólnego projektu oświet- 
lenia miasta z podziałem na poszcze- 
gólne dzielnice, o liczbie lamp około 
100 (stu) w każdej, jak również do 


wykonania projektów i rysunków 
technicznych, słupów, latarń, rozet, 
wsporników i kinkietów i całego 


urządzenia oraz rozmieszczenia lamp 
w każdej dzielnicy i przedstawić pro- 
jekt do zatwierdzenia miasta. 


Prace nad rzeczonemi projektami, 


planami i rysunkami powinny być pro- 


wadzone w porozumieniu z Miastem ` 


iw takiem tempie, aby w przeciągu 
sześciu miesięcy od chwili wejścia w 
życie niniejszego uprawnienia pro- 
jekty mogły być zatwierdzone przez 
Miasto. 

W ciągu dwóch 
wejścia w;życie ;niniejszego upraw- 
nienia musi być wykonane i oddane 
do użytku publicznego oświetlenie w 
"dzielnicy, przewidzianej w płanie o- 
świetlenia ulic. 

W każdym następnym roku musi 
być wykonane i oddane do użytku 
publicznego oświetlenie w kolejnej 
dzielnicy, jeżeli dywidenda łącznie z 
kwotą odpisaną na fundusz dyspo- 
zycyjny w*roku poprzednim wynosi- 
ła nie mniej, jak 6°/, (sześć procent). 

Miastu przysługuje prawo żądania 
wykonania oświetlenia nie w kolej- 
nej dzielnicy przypadającej na naj- 
bliższy okres, lecz w innej wskazanej 
przez Miasto, a przewidzianej w 
planie oświetlenie ulic, o ile na to 
pozwolą kable. 

Miasto może również żądać zmiany 
rozmieszczenia lamp w dzielnicach, jed- 
nakże tylko przed wykonaniem urzą- 
dzenia. ; 

Uprawniony‘ obowiązany jest za- 
stosować się do tych żądań, jeżeli 
je otrzyma przed 1 kwietnia roku 
poprzedzającego rok, w którym ma 
nastąpić żądana przez Miasto zmiana. 


$ 70. Godziny palenia się lamp 
ulicznych będą oznaczone w rocznej 
tabeli, ustanowionej "przez Miasto i 
zatwierdzonej przez władzę nadzor- 
czą. Z ogólnej ilości lamp do 50% 
(piędziesięciu procent) może palić 
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lat od chwili. 
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się w ciągu połowy nocy, reszta 
przez całą noc. 

Miasto za zgodą władzy nadzor- 
czej może czynić zmiany w tabeli, 
które te zmiany obowiązywać będą 
uprawnionego nie wcześniej, niż po 
upływie 14 (czternastu dni) od daty 
zawiadomienia go o zmianach. 

O uruchomieniu nowo zainstalo- 
wanych lamp zostaje Miasto powia- 
domione na 7 (siedem) ani przedtem. 


$ 71. Jeżeli lampy uliczne nie 
będą się paliły w oznaczonych przez 
Miasto godzinach, i o ile w przeciągu 
trzech godzin po zawiadomieniu wa- 
dliwości nie będą usuniete, upraw- 
niony podlegać będzie karze od każ- 
dej lampy, za cały czas jej niepalenia 
się, w wysokości podwójneji ceny 
zużywanego przez nią prądu. 

Przy nowych instalacjach oświet- 
lenia ulicznego postanowienie to 
wchodzi:w życie dopiero po upływie 
8 (trzech) miesięcy od dnia urucho- 
mienia danej instalacji. 

Uprawniony jest odpowiedzialny 
tylko wtedy, jeżeli wymienione nie- 
prawidłowości wywołane zostały z 
jego winy lub jego funkcjonarjuszów, 
nie zaś z winy osób trzecich, albo z 
powodu działania siły wyższej. 

Wyżej wzmiankowane  nieprawi- 
dłowości w utrzymaniu naprawy i 
konserwacji poszczególnych części 
elektrycznego oświetlenia ulicznego, 
które pociągają za sobą nałożenie 
kary, powinny być stwierdzone przez 
odpowiednie organy Miasta lub przez 
policję, po wezwaniu przedstawiciela 
uprawnionego i zakomunikowane pi- 
semne uprawnionemu przez Miasto 
w przeciągu tygodnia. 

Nieprzybycie przedstawiciela upraw- 
nionego nie wstrzymuje zestawienia 
protokółu. À | 

Kary za niekładności w oświetle- 
niu miasta będą potrącane z należ- 
ności, przypadającej uprawnionemu 
za oświetlenie. 

W celu umożliwienia kontroli nad 
wykonaniem przez uprawnionego wā- 
runków oświetlenia ulic, uprawniony 
obowiązany jest oddawać swe labo- 
ratorjum, zaopatrzone we wszelkie 
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potrzebne aparaty, do dyspozycji o- 
sób lub komisyj,. wydelegowanych 
przez Miasto dla sprawdzenia i kon- 
trolowania natężenia prądu, napięcia, 
oporności i światłości. 

Na koszty kontroli uprawniony 
wpłaca Miastu kwotę odpowiadającą 
poboroiu jednego inspektora. 

$ 72. W razie dłuższej całkowitej 
przerwy w oświetleniu, 
nej uszkodzeniem maszyn lub sieci 
kablowej, uprawniony obowiązany 
będzie w ciągu miesiąca urządzić na 
swój koszt inne oświetlenie w naj- 
niezbędniejszym zakresie, uznane 
przez Miasto za wystarczające do 
czasu naprawy maszyn lub sieci. 

$ 78. Odpada. 


ROZDZIAŁ V. 
Opłaty za prąd i za liczniki. 


$ 74. Uprawniony będzie pobie: 
rał opłaty od odbiorców na dostar- 
czany prąd i ustawiane liczniki. Po- 
za tem i poza wypadkami, wyraźnie 
przewidzianemi niniejszem uprawnie- 
niem, uprawniony nie ma. prawa 
wymagać od odbiorców żadnych in- 
nych opłat z tytułu czynności i świad- 
czeń, do których jest obowiązany 
niniejszem uprawnieniem. 

$ 76. Zasadnicza opłata za prąd 
nie może wynosić więcej niż: 

1. 20 groszy za jedną kilowatgo- 
dzinę dla siły; 

2. do 81 grudnia 1936 roku — 
54 gr. zal kilowatgodzinędla światła, 
co stanowi 2,7 raza ceny energji dla 
siły; w dalszym zaś okresie trwania 
uprawnienia — 52 gr. za 1 kilowat- 
godzinę dla światła, co stanowi 2,6 
raza ceny energji dla siły; 

8. 10 groszy za 1 kilowatgodzinę 
dla oświetlenia ulicznego, co stanowi 
połowę ceny .energji dla siły. 
~ Opłaty powyższe obowiązują: . 

1. przy średniej cenie węgla my- 
tego, gatunku orzecha II ilil, z głę- 
bokich kopalń Zagłębia Dąbrowskie- 
go, o wartości opałowej 6000—6500 
ciepłostek, z dodaniem podatków pań- 


stwowych i komunalnych oraz kosz- 


tów przewozu do stacji kolejowej 
Łódź — zł. 80.— (trzydzieści) za 


spowodowa- 
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tonnę. Średnia cena węgla dla obli- 
czeń w przysiłości będzie określana 
na zasadzie odpowiednich cen, ogła- 
szanych przez Władze Państwowe, a 
w razie braku takich ogłoszeń—przez 
Zrzeszenie Wytwórców Zagłębia Dąb- 
rowskiego; 

2. przy minimum egzystencji 
(koszty utrzymania rodziny pracow- 
niczej, złożonej z czterech osób) w 
wysokości 2,65. złotych (dwóch zło- 
tych i 65 groszy) dziennie, według 
obliczeń lokalnej komisji do badania 
zmian kosztów utrzymania w Łodzi, 
w razie jej zniesienia — według obli- . 
czeń Miasta, przeprowadzanych na 
podstawie wzoru wyżej wymienionej 
komisji z dn. 29 września 1928 roku 
(Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego z dnia 16 października 
1928 roku Na 89 poz. 501) i zatwier- 
dzonych przez władzę nadzorczą. 

$ 76. Uprawniony obowiązuje się 
udzielać opustów od taryf maksy- 
malnych, wskazanych w $ 75, zależ- 
nie od ilości godzin użytkowania 
każdego przyłączonego kilowata mo- 
cy u odbiorcy, przyczem opust od- 
nosi się do całorocznego zużycia, 
mianowicie: 


1. dla eświetlenia prywatnego 
przy zużytkowaniu w ciągu roku: 


' ponad 400 godzin — 2 proc. 
500 „, — 5 , 
i 60 „ —10 , 
3 700 „ —12 , 
» - 800 , — 14 , 
3 900 „ — 16 ', 
„ 1000 , —18 , 
» 1500 , — 2 , 
„ 2000 „ — 30 


» 

2. dla lokali, które służą wyłącz- 
nie do celów mieszkalnych, a w któ- 
rych w każdym pokoju ustawiono 
nie więcej, jak jedną lampę, zwięk- 
szają się wyżej wskazane opusty o 
50 proc., o ile odbiorcy nie korzy- 
staja z opłat ryczałtowych; 


8. dla siły przy zużytkowaniu w 
ciągu -roku: 


ponad 1200 godzin — $ proc. 
„ 1400 „ — 6 , 
» 1600 „ — 7 „ 
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ponad 1800 godzin — -8 proc 
„ 2000 — 10 , 
„ 2500 , —16 , 
» 8000  „ —20 , 
„ 8500 , —%6 , 
» — 4000 n —=80 , 
„ 4500 , —86. , 
„ 5000 — 40 , 


"Roczna ilość gouan określa - się 
po upływie roku eksploatacyjnego 
przez podzielenie rocznego 
energji elektrycznej u poszczególne- 
go odbiorcy, wedle wskazań licznika, 
przez iłość kilowatów mocy ogólnej od- 
DÓW włączonych na dany licz- 
nik. 

Odpowiednia kwota opustu odli- 
cza się z najbliższego rachunku 
względnie rachunków, 

Uprawniony może stosować tary- 
fy ryczałtowe dla mniejszych odbior- 
ców oraz taryfy, oparte na stałej 
rocznej opłacie od kilowata mocy 
przyłączonych odbiorników i na opła- 
cie od dostarczonej kilowatgodziny, 
wykazanej przez licznik. 

Uprawniony może stosować wszel- 
kie inae sposoby taryfikacji, byleby 
przy ostatecznym rocznym obrachun: 
ku, przeciętna cena dostarczanej ki- 
lowatgodziny nie przekraczała dla 
poszczególnych odbiorców dozwolo- 
nych stawek «maksymalnych, poda: 
nych w poprzednim paragrafie. 

Taryfy ryczałtowe będą obliczane 
dla mieszkań prywatnych przy zało- 
żeniu, że czas palenia nie przekracza 
1900 godzin rocznie dla każdej lampy. 

$ 77. O ile uprawniony ma za- 
miar stosować w szerszym rozmiarze 
taryfy, o których mowa w $ 76, po- 
winien podać je do wiadomości 


przez ogłoszenie w dziennikach, po . 


uprzedniem uzyskaniu zgody od wła- 
dzy nadzorczej na wysokość tych 
taryf. Nieotrzymanie odpowiedzi ód 
tejże w przeciągu miesiąca od dnia 
zawiadomienia uważane będzie za 
zgodę. 

8 78. Za energję, dostarczaną do 
ulicznego oświetlenia, Miasto będzie 


płacić uprawnionemu połowę ceny. 


obowiązującej dla siły według $$ 75 
80 niniejszego uprawnienia, według 


zużycia 


| minimum egzystencji i trzeci, 


wskazań l.czników, ustawionych na 
stacji, — lub też, w razie braku licz- 
ników, według obliczenia na podsta- 
wie ilości godzin palenia się i nor- 


'malnego zużycia energji poszczegól- 


nych lamp. 

Opłatę uskutecznia się 
ratach kwartalnych. 

$ 79. Za wynajem liczników dla 
niskiego napięcia uprawniony będzie 
pobierać. miesięcznie najwyżej: 


zdołu w 


za liczniki jednofazowę trójfazowe 
do 15 lamp 80 gr. 60 gr. 
» 20 , 85, . 70 , 
„ 30 , 40 » 80 , 
„ 50 , 50 , z. 1.00 „ 
>. Ta 60 , „1.20 , 
„ JOO s» 65 , „ 1.80 , 
Za liczniki większej mocy lub 


wyższego napięcia opłata bedzie 
ustanowiona na mocy porozumienia 
z odbiorcą, W braku porozumienia 
wysokość opłaty ustala władza nad- 
zorcza z uwzględnieniem stosunków 
oplaty za wynajem liczników mniej: 
szej mocy do ich ceny sprzedażnej. 
Za wynajem ograniczników prądu 
liczy się miesięcznie 1. proc. ceny 
przyrządu. 
$'80. Oznaczona w $ 75 zasad- 
nicza cena maksymalna prądu dla 
siły w wysokości 20 (dwudziestu) 
groszu za kilowatgodzin zawiera w 
sobie następujące trzy składniki: 
pierwszy w wysokości 5,4 grosza, 
zależny od ceny węgla, drugi w wy- 
sokości 4 gr., zależny od wysokości 
stały, 
w wysokości 10,6 gr. | 
W razie zmiany będź ceny węgła, 
bądź wysokoćci minimum egzystencji 
o więcej niż 3,3 proc., następuje dla 
odpowiedniego miesiąca i dalszych 
miesięcy zmiana taryfy, która będzie- 
ustalona na początku następnego 
miesiąca w sposób niżej podany: 
Każdy z dwóch zmiennych skład- 
ników maksymalnej ceny prądu za 
siłę, zależny od ceny węgla lub mi- 
nimum egzystencji, zmienia się w 
takim samym stosunku procentowym, 
w jakim zmieniła się cena odnośne- 
go czynnika, w stosunku .do.jego za* 
sadniceej wartości, podanej w $ 75, 
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np. w razie zmiany ceny wegla o 
-+ 10 proc. zmienia się składnik 5,4 
grosza + 0,54 grosza. Jako cenę 
węgla i minimum egzystencji należy 
stosować dla obliczenia przeciętną w 
ciągu trzech ostatnich tygodni ubieg- 
łego miesiąca obliczeniowego i:pierw- 
szego tygodnia miesiąca bieżącego. 

Suma w ten sposób wyliczonych 
dwóch zmiennych składników oraz 
stałego składnika — 10,6 grosza daje 
każdorazowo maksymalną cenę prą- 
du za siłę. 

Zmienną maksymalną cenę prądu 
za światło otrzymuje się każdorazo- 
wo z pomnożenia inaksymalnej ce- 
ny prądu za siłę przez 2,7 wzgl. 2,6 
zgodnie z $ 75. 

Cena prądu dla oświetlenia ulicz- 
nego wynosi każdorazowo połowę 
maksymalnej cenę prądu za siłę. 


Jeśli energja elektryczna nabywa- 
na będzie przymusowo przez upraw- 
nlonego zzewnątrz, zgodnie z $ 80, 
nastąpi odpowiednia zniżka taryfy 
zasadniczej. 


Wysokość zniżki tej ustala się na 
zasadzie porozumienia uprawnionego 
z Ministerstwem Robót Publicznych, a 
w razie braku porozumienia przez ko- 
misję, przewidzianą w § 15. 


$ 81. Zmiany ceny prądu winny 
być podawane przez uprawnionego 
do wiadomości publicznej oraz do 
wiadomości Miasta i władzy nadzor- 
czej z podaniem tej ostatniej uzasad- 
nienia zmian. 

Sprzeciw ze strony władzy nad- 
zorczej nie wstrzymuje poboru op: 
łat według -nowych taryf. Gdyby 
wskutek sprzeciwu taryfy uległy po- 
nownej zmianie, różnica powinna 
być wyrównana przy następnym ra- 
chunku. W razie braku porozumie- 
nia co do obliczenia taryf, decyduje 
Minister Robót Publicznych. 


Zmiana ‘taryf będzie obowiązywać 
odbiorców w razie, jeżeli dla miesią- 
ca, którego ma dotyczyć, będzie ob- 
wieszczona w pierwszej połowie na- 
stępnego miesiąca. 

$ 82. Uprawniony obowiązany 
jest uiszczać Miastu roczną opłatę w 


wysokości 2,5 proc. i Państwu w wy- 
sokości 0,6 proc. od zainkasowanych 
wpływów brutto za sprzedaną w 
mieście Łodzi energję elektryczną 
dla światła i siły. Opłaty te winny 
być wnoszone do Kasy Miejskiej i 
do Kasy Skarbowej w ciągu półtora 
miesiąca po upływie każdego kwar- 
tału .t. j. 15 maja, 15 sierpnia, 15 lis- 
topada i 15 lutego, stosownie do za- 
inkasowanych wpływów za prąd. 


Wpływy za energję sprzedaną dla 
oświetlenia ulic i na inne potrzeby 
miasta Łodzi oraz urzędom państwo- 
wym są wolne od tej opłaty. 


Oprócz tego za każdy rok, w któ- 
rym kwota, przeznaczona na wypłatę 
dywidendy akcjonarjuszom oraz do 
przeniesienia na rok następny z do- 
daniem kwoty odpisanej na fundusz 
dyspozycyjny, przekroczy 12 proc. 
od itsniejącego kapitału akcyjnego, 
Miasto otrzymuje połowę nadwyżki 
ponad 12 proc. Wypłata nadwyżki 
tej uskutecznia się po odbyciu Zwy- 
czajnego Walnego Zgromadzenia ak- 
cjonarjuszów, zatwierdzającego spra- 
wozdanie roczne. 


'Do oświetlenia miejskich gmachów, 
urzędów, szpitali, szkół i teatrów 
oraz wszelkich instytucyj i zakładów 
użyteczności publicznej, będących 
pod Zarządem Miasta, energja elek" 
tryczna w obrębie granic miasta do- 
starczana będzie z 50 proc. opustem 
od każdoczasowej ceny prądu do 
oświetlenia prywatnego, zaś do sil- 
ników w tych gmachach i posesjach 
z opustem 10 proc. od każdoczaso- 
wej ceny prądu do silników. Dla 
urzędów państwowych opusty będą 
wynosiły 20 proc. na światło i 5 proc. 
dla siły. Zobowiązanie to nie doty- 
czy mieszkań urzędników miejskich 
i funkcjonarjuszów państwowych. 


$ 88, W razie przerw w dostarcza- 
niu prądu, wynoszących w ciągu 
miesiąca więcej niż 20 godzin, upraw- 
niony jest obowiązany dokonać od- 
powiednich potrąceń w rachunkach 
dla odbiorców ryczałtowych i za 
oświetlenie uliczne, opłacane ryczał- 
towo. 
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ROZDŻIAŁ VI. 


Kontrola, rachunkowość i 
inwentarz. 


$ 84. Uprawniony obowiązany 
jest dostarczać władzy nadzorczej na 
jej żądanie wszelkich danych, po- 
trzebnych dla umożliwienia kontroli 
nad wykonaniem uprawnienia, oraz 
dać jej możność korzystania w tym 
celu z posiadanych laboratorjów i 
przyrządów pomiarowych. 

$ 85. Uprawniony obowiązany 
jest prowadzić księgi handlowe i 
sporządzać oddzielne ` bilanse dla 
zakładu elektrycznego, objętego ni- 
niejszem uprawnieniem, niezależnie 
od ewentualnych innych interesów 
uprawnionego. 

Księgi handlowe oraz całą biuro- 
wość uprawnidny obowiązany jest 
prowadzić w języku polskim i usta- 
lonej walucie polskiej; w tymże języ- 
ku muszą być ogłaszane wszelkie 
sprawozdania, bilanse, dane statys- 
tyczne i t. p. Protokóły posiedzeń 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą 
być również prowadzone w języku 
polskim. 

$ 86. Przedstawiciele władzy 
-nadzorczej mogą w godzinach biu- 
rowych przeglądać księgi zakładu 
elektrycznego, związane z kontrolą 
o której mowa w § 84. . 

$ 87. Uprawniony jest obowiąza- 
ny corocznie przedstawiać władzy 
nadzorczej bilanse, racrunki zysku i 
strat, jako też sprawozdania eksplo- 
atacyjne według _ ustanowionych 
wzorów w terminie 6-ciu miesięcy 
po zakończeniu roku sprawozdaw: 
czego. 

l $ 88. Uprawniony obowiązany 
jest prowadzić inwentarz szczegółowy 
zaRładu elektrycznego i dawać wła- 
dzy nadzorczej możność jego prze- 
glądania. 

$ 89. Uprawniony obowiązany jest 
utrzymywać archiwum wszelkich do- 
kumentów, korespondencyj, kosztory- 
sów, rysunków i projektów, do- 
tyczących zakładu elektrycznego, 
oraz posiadać plany elektrowni i sie” 
ci, uzgodnione z faktycznym stanem 
rzeczy. 
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ROZDZIAŁ VI 


Pracownicy. 
$ 90. (prawnionv jest obowiąza- 
ny zaopatrywać stałych pracowni- 


ków, wysyłanych dla wykonywania 


czynności służbowych, w odznaki 
zewnętrzne i w legitymacje z foto- 
grafjami. 

$ 91. Pracownikami zakładu elek- 


trycznego mogą być tylko obywatele 
polscy. W razie, gdyby się okazało, 
że uprawniony zatrudniał obcokrajow- 
tów, będzie obowiązany usunąć ich 
niezwłocznie. 

Wymagania te nie dotyczą człon- 
ków Zarządu Spółki i Komisji 
Rewizyjnej. 

Poza tem, jeżeli dyrekcja zakładu 
elektrycznego spoczywać będzie w 
rękach dwóch lub więcej osób, to 
jedna z uich może być obcokrajow- 
cem;: w razie kierownictwa jedno- 
osobowego kierownikiem musi 
być obywatel polski, 

Wymagania te również nie doty- 
inżynierów i monterów fabryk, 


czą 


„dostarczających maszyn, podczas ich 


montażu oraz podczas pierwszych 
trzech miesięcy pracy po urucho- 
mieniu. 
ROZDZIAŁ VIH. 
Kaucja, podatki i kary. 

$ 92. Dla zabezpieczenia wykona- 
nia warunków uprawnienia, upraw- 
niony składa w „Centralnej Kasie 
Państwowej bądź kaucję pieniężną w 
"wysokości 50.000.- złotych w gotówce 
lub w polskich papierach publicz- 
nych, bądź odpowiednią gwarancją 
bankową. 

Kaucja pozostaje w rozporządze- 
niu Ministra Robót Publiczńych do 
chwili wygaśnięcia uprawnienia lub 
do chwili przedterminowego wykupu 
i do chwili zakończenia wszelkich 
formalności, związanych z ewentual- 
nem przejęciem zakładu przez 
Miasto lub Państwo. 

Uprawniony obowiązany jest po 
każdem potrąceniu z kaucji uzupełnić 
ja w terminie miesięcznym. 

$:92a. W razie, jeśliby Miasto 
Łódź otrzymało prawo nakładania 
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podatku na energję elektryczną, mo- 
że z tego skorzystać tylko wtedy, o 
ile inni wytwórcy i konsumenci ener- 
gji elektrycznej w Łodzi będą jedno- 
cześnie w równej mierze obciążeni. 
Ewentualny podatek od energji 
elektrycznej doliczany będzie do 
taryf, pobieranych przez uprawnio- 
nego. 
Za uchybienie warunkom 


uprawnienia, o ile nie będą zastoso- 


wane rygory, przewidziane w $ 28, 
uprawniony będzie płacić Skarbowi 
Państwa następujące kary: l 

1. za przerwy w dostarczaniu 
energji ($ 64) w całej sieci — 500 
(pięćset złotych za godzinę przerwy; 
w części zaś sieci- po jednym złotym 
za 'godzinę od każdęgo kilometra 
kabla, pozbawionego prądu, nie 
mniej jednak, jak dwadzieścia pięć 
złotych w każdym wypadku; 

z. za każdorazowe niepizyłączenie 
do sieci urządzeń odbiorcy w ozna- 
czonym terminie ($ 37) za pierwszy 
miesiąc opóźnienia — 60, — (pięć- 
dzies'ąqt) złotych, a za następne po 
100.—(sto) złotych; 

3. za niezawiadomienie odbior- 
ców o przewidywanej przerwie ($ 63) 
— 256.— (dwadzieścia pięć) Złotych 
od każdego wypadku. 

Od kar uwalnia udowodnienie 
działania siły wyższej. 

$ 94. Wysokość kar pieniężnych, 
przewidzianych w niniejszem upraw- 
nieniu, zmienia się w tym samym 
stosunku, co cena prądu na śŚwietło. 

$ 95. Reklamacje od wymierzo- 
nych kar mogą być zgłaszane w ter- 
minie najpóźniej trzechmiesięcznym. 

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzy- 
muje jednak obowiązku natychmiasto- 
weqo uiszczenia kary. 

Uprawniony zrzeka się prawa 
żądania w tym czy innym trybie zni- 
żenia kary, umotywowanego jej nie- 
współmiernością ze szkodą, wyrządzo- 
ną uchybieniem. 

$ 96, Wszystkie podane w tem 
uprawnieniu ceny rozumiane są w 
złotych w złocie. 

Różnice kursu między monetą 
złotą a walutą obiegową do 5 proc. 


N 47. 
wwyż lub wniż nie bedą uwzgled- 
niane. 


B. UMOWA MIASTA. 
ze spółką „Łódzkie Towarzystwo 
Elektryczne Sp. Akc. 


W dniu... dodatkowo do nadania 
uprawnienia na eksploatację zakładu 
elektrycznego w Łodzi, - udzielonego 
przez Ministra Robót Publicznych w 
dn.... zawarto pomiędzy Gminą Miej- 
ską Łódź, nazwanej poniżej „Mia- 
stem, lub  „Magistratem* i spółką 
„Łódzkie Toewarzystwo Elektryczne, 
Sp. Akc.*, nazwanej poniżej „upraw- 
nionym*, umowę niniejszą, obowią- 
zującą na cały czas trwania upraw- 
nienia. | 


$ 1. Uprawnienie i przejęcie. 


Przedewszystkiem strony oświad- 
czają, że zgodnie z pismem Magi- 
stratu m. Łodzi z dn...... i pismem 
Towarzystwa Oświetlenia Elektrycz- 
nego 1886 roku. Sp. Akce, z dn..... 
z chwilą nadania nowego uprawnie- 
nia na eksploatację zakładu elektrycz- 
nego w Łodzi przez Ministra Robót 
Publicznych nowopowstającej spółce 
„Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, 
Sp. Akc.*: 

a. będą rozwiązanę jednocześnie 
poprzednia umowa koncesyjna, za- 
warta z Miastem Łodzią i firmą 
„Siemens i Halske* 20 marca 1900 r. 
Na 2559 przez notarjuszem Gruszczyń- 
skim w Łodzi i dodatkowa umowa 
pomiędzy tymże Miastem i „Towa- 
rzystwem Elektrycznego Oświetlenia 
1886 roku“ dnia 9/22 października 
1920 roku Ne 9 przed notarjuszem 
Goetzem w Petersburgu; 


b. ze względu na konieczność 
ściślejszego określenia przedmiotu 
sprzedaży, punkt ten otrzymuje na- 
stępujące brzmienie: „Towarzystwo 
Elektrycznego Oświetlenia 1886 roku 
przeleje na uprawnionego cały ten 
majątek łódzkiego oddziału Towarzy- 
stwa, jaki wyszczególninoy jest w za- 
łączonym bilansie na dzień 1 stycz- 
nia 1924 roku, ze wszystkiemi nieru- 
chomościami i ruchomościami, i wo- 
góle ze wszystkiemi aktywami i pa- 
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sywami według teg obilansu z uwzględ- 


nieniem zmian, jakie nastąpiły 
lub nastąpią w tym bilansie, na sku- 
tek dalszej normalnej eksploatacji 
zakładu elektrycznego w Łodzi, od dn. 
1 stycznia 1924 r. do dnia przejścia 
majątku w posiadanie uprawnionejgo'* 

c. skreśla się; będzie on umie- 
szczony w piśmie Towarzystwa O- 
świetlenia Elektrycznego 1886 roku, o 
którym mowa na początku $ 1, jako 
dotyczący kwestji rachunku przej- 
ściowego." 


$2. Odział miasta. 


Uprawniony obowiązuje się oddać 
Miastu Łodzi przy założeniu Spółki 
„Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, 
Sp. Akce., jako wynagrodzenie z po- 
wodu likwidacji dawnej koncesji i w 
związku ze zgodę Miasta na nowe 
uprawnienie, bez żadnej dopłaty 20 
proc. (dwadzieścia procent) ogólnej 
ilości akcyj kapitalu zakładowego 
tej spółki. 

Kapitał zakładowy wynosi nomi- 
nalnie.... złotych i odpowiada wyna- 
grodzeniu, umówionemu pomiędzy 
uprawnionym a Towarzystwem Elek- 
trycznego Oświetlenia 1886 roku za 
przelewany zgodnie z $ 1 niniejszej 
umowy majątek. 


$ 8. Przedstawiciele Miasta 
w Zarządzie i K-sji Rewizyjnej. 

Miasto otrzymuje przedstawiciel- 
stwo w Zarządzie i Komisji Rewizyj- 
"nej spółki, niezależnie od wysokości 
swego udziału w kapitale akcyjnym. 

W zarządzie ma ono prawo do 
trzech przedstawicieli na ogólnę ilość 
dziesięciu członków. Przedstawiciel- 
stwo Miasta zwiększa się odzowied- 
nio w miarę powiększenia się ogól- 
nej ilości członków. 

Jeśliby przy zwiększeniu »lości 
członków na rzecz miasta przypadła 
liczba niecałkowita, ułamki, przewyż- 
szające lub równe 0,5, liczą się jako 
jedność. 

W Komisji Rewizyjnej Miasto ma 
prawo na jedną trzecią członków. 

Na członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej z ramienia Miasta są wy- 
bierani na zasadzie statutów Spółki 
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Akcyjnej przez Walne Zgromadzenie 
kandydaci, wskazani przez Magistrat 
m. Lodzi. 

Miastu przysługuje prawo odwoła- 
niagkażdego ze swoich przedstawi- 
cieli i w każdej chwili. 

W razie wyjścia lub odwołania 
jednego z członków Zarządu z ramie- 
nia Miasta, przed upływem kadencji, 
na żądanie Magistratu będzie zwoła- 


; ne nadzwyczajne Walne Zgromagze- 


nie, celem wyboru nowego członka. 
$ 4. Fundusz dyspozycyjny. 


Dla wyrównania zysków i strat w 
latach ekonomicznych. wahań, prze- 
widuje się utworzenie funduszu dys- 
pozycyjnego, do którego przelewany 
będzie stosownie do uchwały Zarza- 
du do 2,5 proc. (dwóch i pół proc.) 
rocznie z nadwyżki brutto, do chwili 
osiągnięcia przez ten fundusz wyso- 
kości, równającej się 10 proc. (dzie- 
sięciu procent) całego kapitału, załn- 
westowanego w _ przedsiębiorstwie, 
przyczem prawo rozporządzania tym 


funduszem przysługuje  Walnemu 
Zgromadzeniu. 
$5 Podatki. 


W stosunku do ciężarów i opłat 
patentowych, wszelkich podatków 
miejskich i państwowych uprawnio- 
ny podlega wszystkim ustawom i 
przepisom, zarówno istniejącym jak i 
tym, które w przyszłości w tym przed- 
miocie wydane będą. 


$6. Korzystanie z ulic i placów. 

Uprawnionemu pozostawia się do 
dnia 1 stycznia 1949 roku przewi- 
dziane w poprzednich umowach. 
wskazanych w $ 1 ninejszej umowy, 
o ile to będzie zaleźne od Miasta, 
wyłączne prawo korzystania 
z miejskich ulic, placów, rzek, kana- 
łów i innych terytorjów, pozostają- 
cych w wspólnem użytkowaniu miesz- 
kańców m. Łodzi dla przeprowadze- 
nia podziemnych i napowietrznych 
przewodów elektrycznych, 

Po I stycznia 1949 roku będą 
obowiązywały w tym względzie wa- 
runki, przewidziane w $ 6 uprawnie- 
nia rządowego. 
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Wskazane powyżej prawo wy- 
łączności nie obejmuje przewodów 
zakładanych na potrzeby Władz Pań- 
stwowych, urządzeń prądów słabych, 
urządzeń kolei elektrycznych, jak 
również przewodów tranzytowych w 
myśl $ 8 Ustawy Elektrycznej z dnia 
21 marca 1922 roku. 

Pozatem na nowoprzeprow adza- 
nych ulicach, które będą przecinać 
posiadłość jednego właściciela, wła- 
Ściciel ten ma prawo korzystania z 
tych nowych ulic do zakładania prze- 
wodów elektrycznych pomiędzy swo- 
jemi posiadłościami, lecz tylko na 
własne potrzeby. 


$ 7. Ubezpieczenia od ognia. 


Uprawniony obowiązany jest w 
ciągu całego trwania uprawnienia 
ubezpieczyć od ognia wszystkie słu- 
źące dla zaopatrywania miasta Łodzi 
w energję elektryczna nieruchomości 
isruchomości w pełnej wartości na 
własny rachunek na imię Magistratu. 


Polisy ubezpieczeniowe winny być 
przechowywane w Kasie Miejskiej. 


W razie pożaru Miasto otrzymuje 


wynagrodzenie ubezpieczeniowe i 
wypłaca je uprawnionemu w miare 
odbudowy majątku, przez pożar 
zniszczonego, a mianowicie: 1/3 przy 
rozpoczęciu robót, 1/8 przy dopro- 
wadzeniu ich do połowy i 1/8 zaraz 
po ukończeniu. 

W razie, gdyby uprawniony nie 
ubezpieczył majątku w terminie dwu- 
tygodniowym przed wygaśnięciem 
bieżącego ubezpieczenia lub po wy- 
kończeniu ewentualnych dodatkowych 
urządzeń lub też w razie, gdyby pre- 
mji ubezpieczeniowej w terminie nie 
zapłacił, Miasto ubezpiecza ten ma- 
jatek na rachunek uprawnionego, 
który obowiązany będzie -natychmia- 
stowo pokryć wszelkie powstałe z 
tego tytułu dla miasta wydatki. Nie- 
zależiie od zwrotu kosztów, upraw- 
niony podlega karze w „wysokości 
sumy, równającej się ważnej w da- 
nym czasie cenie 10.000 kilowatgo- 
dzin energji podług taryfy na światło. 

Uprawniony obowiązuje się, o ile 
na to pozwolą warunki klimatyczne, 
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rozpocząć i wykończyć budowę po 
pożarze w przeciągu 2-ch oksesów 
budowłanych. 


$ 8. Komisja. 


Wszelkie nieporozumienia, po- 
wstałe w sprawach ulicznego oświet- 
lenia, wykonywania przez uprawnio- 
nego robót na ulicach i placach miej- 
skich oraz wykonywania przyłączeń 


instalacyj miejskich, rozstrzyga. Komi- 


sja, zwolana w sposób wskazany w 
$ 16 uprawnienia rządowego. 


$9. Statut Spółki. 


Treść Statutu Spółki Akcyjnej 
„Łódzkie Towarzystwo Elektryczne” 


w niczem nie może przeczyć param 


grafom uprawnienia rządowego, -udzie- 
lonego tej Spółce przez Ministra Ro" 
bót Publicznych w dniu ź 

i umowy, zawartej pomiędzy” „Miastem 
Łodzią a Spółką Akcyjną: „Łódzkie 
Pe PROSTE w dniu 
$ 10. Kasa fEmerytalnoć Bożyęz: 

kowa. 

Z chwilą podpisania nińiejsżej 
umowy uprawniony obowiązuje się 
wprowadzić Kasę Emerytalno-Poażycz- 
kową dla pracowników Elektrowni 
Łódzkiej, której szczegółowe przepi-. 
sy opracuje Dyrekcja Elektrowni 
Łódzkiej wspólnie z przedstawiciela- 
mi pracowników Eiektrowni Łódzkiej 
na następujących warunkach: 

a) fundusze Kasy Emerytalno-Po- 
życzkowej składać się będą z wkła- 
dów uprawnionego w wysokości 18 
proc. (trzynastu. procent) :w stosunku 
do wypłaconych wszelkich  pienięż- 
nych poborów pracowników, z wy- 
jątkiem wynagrodzenia za godziny 
nadetatowe, gratyfikacji, wysługi let, 
dodatku na dzieci i komorne, oraz z 
wkładek pracowników w wysokości 
2 proc. (dwóch procent) w: stosunku 
do tychże samych poborów; 

b) w razie przejścia zakładu elek- 
trycznego na własność :Miasta wsku- 
tek wykupu lub ekspiracji umowy, 
Miasto przejmuje dla dalszego pro- 
wadzenia Kasę Emerytalno-Pożycz" 
kową, zarówno z wszelkiemi wierzy- 
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telnościami, jako też z wszelkiemi 
jej zobowiązaniami; 

c) w razie zaprowadzenia Pań- 
stwowegó Ubezpieczenia Emerytalne- 
go, Kasę Emerytalno = Pożyczkową 
likwiduje się, o ile świadczeńia ubez- 
pieczenia państwowego dla pracow- 
ników nie będą niższe niż świadcze- 
nia Kasy Emerytalno-Pożyczkowej. 
Gdyby jednakże ubezpieczenie pań- 
stwowe było dla pracowników gor: 
sze, aniżeli przewidziane w niniej- 
sze umowie, Kasa Emerytalno - Po- 
życzkowa istnieje nadal i ma wy- 
równywać pracownikom różnicę mie- 
dzy świadczeniami państwowej jin- 
stytacji.ubezpieczenia emerytalnego 
a: świadczeniami, któreby miały przy- 
paść pracownikom z Kasy Emery- 
talno - Pożyczkowej na podstawie 
wkładów unormowanych w niniej 
szym artykule, w żadnym jednak ra- 
zie wkłady uprawnionego do Kasy 
Emerytalno-Pożyczkow:j łącznie z 
wkładami do państwowej instytucji 
ubezpieczeniowej nie mogą prze- 
wyższyć 18 proc. (trzynastu procent) 
rzeczonych poborów, o ile zaś pra- 
cownicy mieliby wpłacić do państwo- 
wej.instytucji ubezpieczeniowej 2 proc. 
(dwa procent) lub więcej, wolni bę- 
dą od opłacania wkładów do Kasy 
Emerytalno Pożyczkowej. ' 


Postanowienia niniejszej umowy 
nie ograniczają obowiązku uprawnio- 
nego uiszczania wyższych wkładów, 
niż tu przewidziane, gdyby taki obo- 
wiązek w ustawie państwowej Kasy 
Emerytalnej. na przedsiębiorstwo zo- 
stæ nałożony. Z dniem wprowa- 
dzania Kasy. Emerytalno-Pożyczkowej 
likwiduje się istniejące obecnie: 

a) Kasę Pożyczkowo-Oszczędno- 
śekową Psacowników Elektrowni Lódz- 
kiej; 

„b) Kasę Pożyczkowo-Oszczędno- 
ściową. Urzędników; 

-c)rfandusze jubileuszowe urzęd- 
ników i robotników. 


Zasady organizacji Kasy. Emery- 
tałno Pożyczkawej mogą ulec zmia- 
nie na żądanie właściwych władz 
Państwowych. 


$ 11. Koszty umowy. 


Koszty notarjalne umowy, doty- 
czącej przedsiębiorstwa niniejszego, 
ponosi uprawniony. 

Za przepisanie tytułu własności 
zakładu elektrycznego w Łodzi na 
rzecz uprawnionego nie należą się 
Miastu Łodzi żadne opłaty lub po- 
datki. 

2) w związku z utworzeniem się 
nowej Spółki „Łódzkie Towarzystwo 
Elektryczne, Sp. Akc.* i przejęciem 
przez nią zakładu elektrycznego w 
Łodzi zrzec się starej umowy konce- 
syjnej, zawartej pomiędzy Miastem 
Łodzią i firmą „Siemens i Halske“ 
dnia 20:go marca 1900 roku Nr. 2559 
przed notarjusze n Gruszczyńskim w 
Łodzi, i dodatkowej umowy, zawar- 
tej pomiędzy tymże Miastem a „To- 
warzystwem Elektrycznego Oświetle- 
nia 1886 roku“ dnia 9/22 październi” 
ka 1910 roku Nr. 9 przed notarju- 
szem Gostzem w Petersburgu, i za- 
wrzeć nową umowę ze spółką 
„Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, 
Sp. Akc.", podług projektu, o któ- 
rym mowa w punkcie I, z warun- 
kiem, że dana będzie odpowiednia 
gwarancja, iż udział Miasta w nowej 
spółce nie będzie obciążony żadnemi 
stratami z tytułu mogących nastąpić 
jakichkolwiek roszczeń tej części 
akcjcnarjuszów, którzy nie uczestni- 
czyli na Walnem Zgromadzeniu To- 
warzystwa Elektrycznego Oświetlenia 
1886 roku, odbytem dnia 1! paździer- 
nika 1928 roku w Warszawie; 

8) stwierdzić, że wykonywanie 
spraw, omawianych w S$ 12a, 16, 28, 
29, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75 i 81 
uprawnienia rządowego, należy do 
kompetencji Magistratu; 

4) wezwać Magistrat do wykona- 
nia niniejszej uchwały. 

Rezultat głosowania imiennego: 
na 63 obecnych członków Rady 
Miejskiej 87 oświadczyło się za 
uchwałą, 16 -— przeciwko, przy resz- 
cie wstrzymujących się od głosowania. 

Wnioski rr.: Kampnera, Nowackie- 
go, Holenderskiego i Poznańskiego 
w głosowaniu tmiennem upały. 
(Wniosek r. Kempnera: 39 głosami 
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przeciwko 19, przy reszcie wstrzymu- 
jących się; wniosek r. Nowackiego: 
388 głosami przeciwko 20, przy resz- 
cie wstrzymujących się; wnioski rr. 
Holenderskiego i Poznańskiego: 45 
głosami przeciwko 4, przy reszcie 
wstrzymujących się.) 

W sprawie powyższej zgłoszcne 
zostały naslępujące oświadczenia: 
rr. Praszkiera, Krasuckiego, Weigeita 
i Kenigsberga, treści następującej: 


„Dyskusja nad projektem nowej, 


umowy ze Spółką Elektrowni Łódz- 
kiej, wykazała, że projekt ten zawie- 
ra cały szereg niekorzystnych warun- 
ków, które nie są należycie wyświet- 
lone. Wobec pośpiechu większości 


R. M, z jakim chce załatwić tak po- 


ważną sprawę i nie widząc możności 
przeprowadzenia dalszych pertrakta- 
cyj ze Spółką, oświadczamy, że w 
głosowaniu udziału nie bierzemy“. 
R. Kempnera, treści następującej: 
„Ponieważ większość Rady Miej- 
skiej odrzuciła wniosek zasięgnięcia 
opinjj od Generalnej Prokuratorii 
Państwa co do uprawnień pełnomoc- 


ników Tow, Elektryczności 1886 ro- 
ku, jak również odrzuciła wniosek 
wciągnięcia do bilansu nowo stwo: 
rzyć się mającej spółki akcyjnej 


trechmorgowego placu za Dworcem 
Kaliskim, stanowiącego własność hi- 
poteczną Towarzystwa 1886 roku, w 
tym stanie rzeczy, nie mając gwa- 
rancji zawarcia umowy prawidłowej i 
pożytecznej dla miasta, składam 
oświadczenie w imieniu frakcji P. 
P. S. i N. P. P., że frakcje powyż- 
sze zmuszone są głosować przeciwko 
zawarciu umowy. 


Z powodu zdekompietowania sali 
przewodniczący o godz. 0,10 posie- 
dzenie zamyka. 

Prezes Rady Miejskiej 
(—) Dr. B. Fichna. 
Prowadzący Protokół (—) P. Rundo. 
Radni-sekretarze: 


(—) T. Pałkowski. 
(—) R. Wojakowski. 


GD 
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— Pobory pracowników miej- 
skich. Zgodnie z orzeczeniem lo- 
kalnej komisji do badania zmian 
kosztów atrzymania, Magistrat pode 
wyższył z dn. 1 b. m. pobory pra- 
cowników miejskich o 3,88 proc. 


— Opał dla szkół i instytucyj 
miejskich. W cela zaopatrzenia 
szkół i instytacyj miejskich w opał 
na zimę, Wydział Gospodarczy do- 
starczył im do dnia 1-go b, m. ogó- 
łem 8835 ctn. węgla, 5097 ctn. m. 
koksa i 1288 ctn. m. drzewa. 


— Z Miejskiej Bibljoteki Publicz- 
nej. W ubiegłym miesiąca (paź- 
dziernika) wedłag sprawozdania Wy 
działa Oświaty i Kaltary korzystało 
z Miejskiej Bibljoteki Pablicznej przy 
ul. Andrzeja 14 ogółem 4058 osób, 
w tem było 2823 mężczyzn i 1235 
kobiet. W porównania z miesiącem 
wrześniem frekwencja czytelników 
wzrosła o 620 osób. Dni pracy 
Miejska Bibljoteka Pabliczna w 
miesiąca sprawozdawczym miała 27, 
czyli Że przeciętnie korzystało 153 
osoby dziennie. Osoby te w powyż- 
szym czasie przeczytały 7634 dzieł. 
Największą poczytnością wśród czy- 
telników cieszył się dział literatary 
(2854 dzieł). Następnie historja i 


qeogrófja — 1068 dzieł, naaki spe- 
łeczne 896 dzieł, przyroda i mate- 
matyka — 839 dzieł, filozoija — 
767 dzieł, sztaki piękne — 471 


dzieł, naaka stosowana — 407 dzieł, 
religja — 165 dzieł, filologia — 145 
dzieł oraz dział ogólny— 24 dzieł. 

Prócz tego na specjalnej sali 
pism przeczytano 357 czasopism, 100 
pism z lat abiegłych i 246 książek 
własnych. 


— Z działalności Teatru Miejskie- 
go. Wedłag sprawozdania Wydziała 
Oświaty i Kaltary, Teatr Miejski 
przy ul. Cegielnianej 63 w m. paź” 
dziernika r. b. doł 39 przedstawień. 
Na całość tych przedstawień ziożyły 
sie 5 premjery, 25 zwykłych, 4 zrze- 
szeniowe, 4 robotnicze, 2 aezniow= 
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skie oraz 1 poranek literacki, po- 
święcony pamięci Henryka Sienkiewi- 
czo. Ze sztak, jakie wystawiał Te- 
atr Miejski w październiku, wypada 
4 przedstawienia na „Redakcję, 
Jastrzębca-Zalewskiego, 10 na „Gał- 
ganka* C. Niceodemiego, 1 — „Śla- 
by panieńskie" A. Fredry, 2— „Kło- 
poty genjasza* — Benneta, 12 na 
"Prawo  pocałanka* M. Tristana 
Bernarda, Yves Miranda iT. 
Qainsona, 6 na „instynkt? Kiste- 
macckersa, 5 — na „Dwóch mężów 
pani Merty* Gandara oraz 1 spe- 
cjalny program Sienkiewiczowski. 

` Ogólna frekwencja pabliczności w 
października wynosiła 13640 osób, z 
tego przypadało na premjery — 852 
osoby, na zwykłe przedstawienia 
7310, zrzeszeniowe 2435 osób, 
robotnicze — 2522, aczniowskie 
573 osób. 

Z powyższego sprawozdania wi- 
dać, żć frekwencja w Teatrze Miej- 
skim wzrosła znacznie w porówna- 
nia z miesiącem wrześniem. W paź- 
dzierniku przeciętnie przypadało 359 
„osób na jedno przedstawienie, zaś 
we wrześniu na przedstawieniu prze- 
ciętnie było 289 osób. 


— Kolonja harcerska w Zapoli- 
cach. Dzięki ofiarności właściciela 
dóbr Zapolice, p. Myszkowskieqgo, 
Wydział Opieki Społecznej uzyskał 
możność urządzenia w roku bieżą” 
cym w Zapolicach, pod Zdańską 
Wolę, kolonji letniej dla harcerzy- 
wychowańców I Miejskiej Barsy dla 
chłopców, 

Na kolonji przebywało w ciąga 6 
tygodni 24 wychowańców, będących 
pod dozorem starszego harcerza 
Głożewskiego. Uczestnicy kolonji 
rozbici byli na trzy grapy zwane za- 
stępami; na czele każdego zastępa 
stał zastępowy, którego obowiązkiem 
było dopilnowanie porządka, kiero- 
wnietwo przy grach i zabawach i 
dozór przy kąpieli. 

W czasie pobytu na kolonji chłop= 
cy urządzali bliższe i dalsze wyciecz= 
ki w okolice Zasolie, odbywali ćwi- 
czenia gimnastyczne, arządzali za” 
bawy i gry, pozostając stale na świem 
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dowców w osobach 
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żem powietrza. Wszelkie prace zwią” 
zane z życiem kolonji, jak sprząta” 
nie, pranie i przygotowanie posiłków, 
wykonywane były kolejao przez po- 
szczególnych wychowańców. 

Kolonja w Zepolicach dała dodat» 
nie wyniki pod względami wycho- 
wawczym i zdrowotnym, wyrażające 
się w poznania ziemi ojczystej i zbli- 
żenia do przyrody. Nejlepszym do- 
wodem znajlowania się kolonji w 
Zapolicach w dobrych warankach 
zdrowotnych jest fakt, że na kolonji 
nie było ani jednego wypadku zacho” 
rowania jej uczestników. 

W połowie sierpnia kolonję wizy= 
towali ławnik Wydziała Opieki Spo- 
łecznej i zastępca naczelnika Wy" 
działu; po szezegółowem zapoznania 
się z życiem jej, skonstatowali, że 
była prowadzona b. dobrze. 


Należy z uznaniem podkreślić 
ofiarność właściciela  Zapolie, p. 
Myszkowskiego, i życzyćj sobie, by 
obywatelski ten czyn znalazł naśla- 
innych właści» 
«eli dóbr Województwa Łódzkiego, 
którzyby zecheieli przyjść z pomocą 
Megistratowi w sprawie udzielania 
budynków na rozmieszczenie kolonij 
letnich dla sierot-wychowańców Miej- 
skich Zakładów Opiekańczych. 


Zarazem czojemy się w obo- 
wiązka nadmienić, że do sprawnego 
funkcjonowania kolonji w Zapolicach 
przyczynił się znacznie p. F. Głam 
żewski, komendant oddziała harcer- 
skiego, delegowany do zarząda ko- 
lonji przez Kom. II Hafea Związka 
Harcerzy Polskich. 


Z życia miast polskich. 


Finanse komunalne. 


W departamencie samorządowym 
min. spraw wewnętrznych są obecnie 
w toku prace związane z opracowa- 
niem noweli do ustawy o tymczaso* 
wem uregulowaniu finansów komu- 
nalnych. Projekt tej noweli rozpatry: 
wany będzie prawdopodobnie już 
podczas jesien..ej sesji sejmu. 
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Magistrat m. Warszawy przej- 
muje częściowo czynności od- 
działu ruchu kołowego. 


Po udzieleniu przez Radę Miej- 
ską — po długich debatach — zgo- 
dy na przejęcie rejestracjj wozów, 
rowerów, dorożek oraz dorożkarzy i 
woźniców — Urząd Przemysłowy 
Magistratu m. Warszawy przystąpił 
do zorganizowania tego działu. 


Rozszerzenie miasta Katowic. 


Z dniem 15 ub. m. Katowice zali 
czają się do rzędu wielkich miast. 
gdyż sąsiednie wielkie gminy Bogu- 
cice, Zawodziej i Załęże z dniem 
tym przeszły pod zarząd centralny w 


Ne 47. 


Katowicach. W magistracie katowic- 
kim gminy te aż do nowych wybo- 
rów reprezentowane będą każda przez 
jednego przedstawiciela. 


Budowa drogi Kraków — Ojców. 


Roboty drogowe między Krako- 
wem a Ojcowem skoncentrowały się 
obecnie na odcinku Szyce — Biały 
Kościół, wynoszącym około 4 km, 
drogi. Ukończenie tych robót nastą- 
pi w pierwszych miesiącach przyszłe- 


[go roku, a całkowite wybudowanie 


drogi. z Krakowa do Ojcowa (19 
kim.) nie wcześniej. jak w jesieni 
1925, o ile pozwolą na to fundusze. 
Koszta budowy obliczane są na 
300.000. zł. | 


Treść namera 47-go: 


Memorjał w sprawie budowy kanalizacji i. wodociągów w m Łodzi.— 


Miejskie Sprawy Sanitarne. 
Dział sprawozdawczy. 


Protokół 33 posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 października 1924 r.— 
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` do pisania, Mendel Kaufman, 
2 szafy i kredens, 
otomana. 
kredens, 
der, Piramowicza 14, 
Dawid, Piotrkowska 9, 


kredens. 
lustro. 


Drewnowska 9, kredens. 
Drewnowska 5, lustro. 
łóżko, 
nowska 11, kanapa. 
zegar, 


Bryl Aron, 
Grosman, 


Goldkorn, 


walnia. Szapiro, Wólczańska 61, tremo. 
wicz Lejb, Drewnowska 42, zegar. 
nowska 42, kapa. 


i 2 krzesła. 


szafa i obrus. 
Jiborski, Piotrkowska 120, zegar. 
21, 2 szafy, 
Padewicz, Gdańska 77a. 2 dywany, 
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towar. 


Drewnowska 9, 
Drewnowska 4, 
Rosenberg, Ceglana 6, kanapa. Rojtman, Drewnowska 16, szafa. 
Drewnowska 11, 
Obuchowska, Drewnowska 9, ubranie. 

Dnia 20 listopada 1924 roku o godz. 9-ej rano: 
Sznajder, Drewnowska 52, 2 kapy. Lewko- 
Drewnowska 42, 2 kapy. Frenkiel, Drew- 
Frajdenrajch, Wólczańska 260, 2 szafy, 
Gdańska 11, szafa, Stajn H., Leszno 49, 2 biurka. 
jerozolimski L,, Narutowicza 31, garderoba i tremo. 
Szydłowski, Piotrkowska 56, towar. 
dowicz, Nowo-Zarzewska 7/1067, 2 szafy, tremo i stół. 
Landau, Ąl.-Kościuszki 39, obrus, 
Müller, Gubernatorska 5, 
Unger, Wólczańska 27, otomana. 
Truoka, Piotrkowska 88, kredens. 


Hudes, 


Z życia miast polskich. — 


Licytacje przymusowe. |] 


Wydział Podatkowy Magistratu m. Łodzi niniejszem podaje do wiadomości, 
że w dniu 19 listopada 1924 roku o godz. 9-ej rano odbędą się licytacje przymusowe 
ruchomości niżej podanych osćb za niewpłacone podatki: 
Kilińskiego 50, 
Fiszer, Cegielniana 26, 
Zarzewski, Podrzeczna 10, kanapa i 7 krzeseł. 
Kohn, Północna 4, kredens pokojowy. Gringlass, Północna 22, szafa. 
Dobrzyński, 
Erlich, Północna 21, tremo. 
tel. Brasz Załka, Kamienna 5, tremo i szafa. 


Gros:, Przejazd 61, maszyna 
Wincigster, Kilińskiego 44-46, 
Cukierman, Konstantyno «ska 30, 
Rennert, Przędzalniana 31, 
Bilan- 
Piotrkowska 10, 2 białe nakrycia. Stahl 
Wiener, Gdańską 35, fo- 
Lipszyc, Drewnowska 9, zegar. Jegar, 

1 para kamaszy, C'wajg Łaś, 

Klinowski, Drewnowska 2, 
Knopf, Drew- i 
lustro. Sztajnhorn, Drewnowska 9, 
Łuba, Pl.-Wolności 5, 1500 but. wódki. 
Wajnberg, Lipowa 33, umy- 


zegar. 


szafa. 


2 kapy i stół, Abeshaus, 
Gajewski, Łąkowa 14, 2 krzesła. 
Friserman, Al. I-go Maja 21, stół 
Kusiak, Kopernika 64, szafa. Dawi- 
Warchiwker, Piotrkowska 59, 
Chimowicz, Andrzeja 4, zegar. Myś- 
szafa. Krochmalski, Szara 
Wojdysławski, Gdańska 131, 2 kapy, 


Crank 


Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi. 


Odbito w tłoczni B-ci Holcman w Łodzi ul. Zawadzka Ne 7. 


